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I UVODNE NAPOMENE 


Meteorološka opservatori ja u Beogradu počela je sa radom 
1. jula 1887. godine na jugozapađnom Vračaru, u današnjoj 
ulici Svetozara Markoviđa 66. Ovde su osmatranja vršena do 
1. maja 1891. godine, kada je Opservatori ja preseljena u 
svoju novopodignutu zgrađu na najvišoj tački zapadnog Vra- 
čara (to je današnja zgrađa Opservatori je u ulici Bul.JNA 
br . 8) . 

Geografske koordinate Meteorološke opservatori je u Beogradu 
su : 

Hs = 131,6 m =44°48N /L = 20°28E 

U Meteorološkoj opservatori ji postojali su sledeđi instru- 
nemti, i to: 

a) Direktni: normalni barometar Fuessov i. običan barometar, 
Vildov normalni barometar, maksimalni i minimalni termome- 
tar bez zaklona , ^.insolacioni maksimalni termometar, sistem 
termometara (običan ,maksimalni i minimalni) na zemljinoj 
površini, sistem termometara na raznim dubinama u zemlji, 
termometar za nocno zračenje zemlje, psihometar sa ptičijim 
valovom (Bodenov sistem) , Asmanov psihrometar, psihrometar 
Krovin, psihrometar Alijardov, Kopeov higrometar, pluviome- 
tar desetostručar , Helmanov pluviometar, Vilđov anemometar, 
Vilđov Aragoov aktinometar (za merenje toplote sunčevih zra- 
kova) , Krovinov aktinometar, Pujeov pirheliometar , Hvolsonov 
aktinometar, pribor za ispitivanje vlažnosti po metodima 
kondenzacionog higrometra i Finemanov nefoskop. 

b) Pisači: barograf Šprung-Fuessov veliki sa pandilom i elek- 
tricnom strujom, barograf sa zivom Rišarovog sistema, baro- 
graf aneroid , termograf, higrograf, aktinograf, evaporigraf 
Rišarov , heliograf , pluviograf Rišarov, pluviograf Hotinge- 
rov, anemometar Robinsonov, kontrolni anemometar Fuessov, 
anemosinemograf (za automatsko upisivanje brzine i jačine 
vetra) , automatski vetrokaz Rišarov. 

Termometri, psihometar , higrometar, evaporimetar Vild i eva- 
porimetar Piš, brojač električnih pražnjenja i termocrraf i 
higrograf bili su postavljeni u četiri termometarska zaklo- 
na iznad zatravljenog tla u prostranom parku , dovoljno dale- 
ko od zgrade i drveđa, a na 2 metra iznad površine tla. Ki- 
šomeri i ombrograf su na visini od 1,5 metara iznad tla. 
Barometar je od osnivanja zgrađe Opservatori je do 1. januara 
1958. godine bio na visini od 7,5 metara iznad tla, na nad- 
morškoj visini od 139,07 metara, a zatim je smešten u spe- 
cijalnu prostoriju u podrumu na visinu nivoa zemljišta oko 
Opservatori je , tj. na 131,6 m. Vetrokaz je bio od početka na 
6 metara iznad tla, anemometar na 14, 5m iznad tla, na 2,5 
metara iznad nivoa terese Opservatori je , a od 1925. đo J947. 
na i7,0 m iznad tla (nađmorska visina 148, 6m). Od 1948. pos- 
tavljen je anemograf Fuess na visinu od 21, 2m iznad tla. 11. 
maja 1955. godine izđignut je ovaj anemograf na visinu od 
24,0 m iznad tla. Aktinograf i heliograf su takodje postav- 
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periođu od 1920. do 194J . godine merenja i osmatranja su 
vršena u tri sinoptička međjunarođna termina, u 7, 13 i 19 
sati po sredn j e-evropskom vremenu i u 7, 14 i 21 časova po 
nesnom vremenu. U 1925. godini zaveđeno je registrovar.ije 
svih meteoroloških elemenata, koje je sa malim prekidima 
održavano do danas. 

U 1951. godini pored merenja i osmatranja u 7, 14 i 21čas 
po mesnom vremenu uvedena su osmatranja u sinoptičkim časo- 
vima cd 01 do 22 sati, а od 1352. osmatranja razvoja vre- 
mena. Od 1. maja 1967. započelo se sa časovnim merenjima i 
osmatranj ima , koja se pored termina po mesnom vremenu spro- 
vode do današnjeg dana. 

Razumljivo je da je zbog raznih objektivnih teškoca dolaziio 
povremeno do prekiđa homogenosti kođ pojedinih meteoroloških 
elemenata, bilo zbog ratnih prilika ili zbog neđostatka in- 
strumenata. Zbog ratnih prilika bilo je prekida homogenosti 
kod maksimalne temperature vazđuha od 18. XI 1941.đo 31. III 1943. 
godine, kad je termometar bio postavljen na prvom spratu 
Opservatori je na prozoru sobe za instrumente ; sa jugozapađne 
strane. Od 17. XI 1941. do 31. III- 1943. vršena su merenja 
temperature i vlažnosti vazduha pomocu Assmanovog aspiraci- 
onog psihrometra. 

Za neđostajuce ratne qodine u toku Prvoq svetskoq rata in- 
terpoiisao је profesor Pavle Vujeviđ podatke za Beograd, 
prema meteorološkim stanicama u Pančevu, Sremskoj Mitrovici 
i Mojoj Volji kraj ^lndji je. Izvršeno je interpolisanje podata- 
ka za srednju mesečnu temperaturu, mesečnu visinu padavina 
i broj dana sa padavinama ^-0,1 mm. 
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II. KOMENTAR UZ METEOROLOŠKE PODATKE ZA BEOGRAD 

1. Vazdušni pritisak i gustina vazduha 

Merenje vazđušnog pritiska vršeno je pomođu živinog barometra. 
Nađmorska visina barometra iznosila je 139, 07m do kraja 1957. 
godine, a od 1 . januara 1958. godine izvršeno je premeštanje 
barometra na visinu od 131,6 m na kojoj se i sađa nalazi,pa je 
za ceo period osmatranja, vazđušni pritisak sveden na visinu 
od 131,6 m. Pri redukciji barometarskog stanja na nivo stani- 
ce zanemarena je korekcija zbog uticaja sile zemljine teže ko- 
ja za Beograd iznosi -0,034 mm. 

Pođaci vazdušnog pritiska obradjeni su za niz od 1887. do 1986. 
godine. U celom nizu osmatranja neđostajali su pođaci za: 

I - VIII 1889; I, VII - XII 1914; I - XII 1915; X - XII 1918; 

I - XII 1919. U toku 1920. godine merenje vazdušnog pritiska 
vršeno je pomođu aneroida. Srednje mesečne vrednosti vazđušnog 
pritiska za neđostajuđe periode interpolisane su prema pođaci- 
ma za Temišvar i Segeđin, a ostale statistike su obradjene bez 
podataka za nedostajuđe godine. Sve interpolisane vrednosti u 
publikaciji označene su znakom *. 

Sređnji dnevni vazdušni pritisak izračunat je po formuli: 

P- + P. . + Р 01 
P = — 1 IA 21 , gde su 

3 

? 7 / Pl4 i P 21 izmerene vrednosti u 0700, 1400 i 2100 čas po 
srednjem mesnom vremenu i reducirane na nivo Meteorološke op- - 
servatorije u Beogradu. 

Dnevni hod vazđušnog pritiska obradjen je na osnovu časovnih 
osmatranja po sređnje evropskom merenju. 

Gustina vlažnog vazđuha je izračunata po formuli: 

S = °' 465 (273ТГ) (1 " °' 3779 Z>' 

gde je:b pritisak vazduha u mm Hg pročitan na barometru. 

2. Temperatura vazđuha 

Merenje temperature vazduha vršeno je običnim živinim termo- 
metrom, maksimalnim živinim termometrom i minimalnim alkohol- 
nim termometrom postavljenim u mebeorološkom zaklonu. 

Srednja dnevna temperatura vazduha obradjena je na osnovu 
vređnosti temperature izmerene u 0700, 1400 i 2100 Čas po 
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srednjem mesnom vremenu , prema formuli: 

fc 7 + + 1 4 + 2t 21 

fcj ~ 

4 


Dnevni hod temperature vazduha obradjen je na osnovu časovnih 
vređnosti temperature. 

Srednje mesečne i srednje godišnje temperature vazduha obra- 
djene su za ceo niz od 1887 (VIII) do 1986. godine.Za perio- 
de sa prekidima meteoroloških merenja i osmatranja (VII-XII 
1914, X 1918 - XII 1919), srednje mesečne vrednosti tempera- 
ture vazduha interpolisane su prema podacima za stanice: Pan- 
čevo, Sremska Mitrovica i Moja Volja (kod Inđjije) . 

3. Oblačnost 

Srednje mesečne i godišnja oblačnost obradjena je za periođ 
1888 - 1986. godine . Sređnja dnevna oblačnost izračunata je 
na osnovu terminskih osmatranja u 0700, 1400 i 2100 čas, a 
po formuli: 


N 


N 7 + N 1 4 + N 21. 


Dnevni hod oblačnosti obradjen je prema časovnim osmatranji- 
ma i prikazan posebno za periođ 1895 - 1914 i 1951-1980 go- 
dina. 

4. Vlažnost vazduha 

Relativna vlažnost vazduha obradjena je za raspoloživi niz 
osmatranja od 1888 do 1986. godine. U ovom periodu neđosta- 
jali su pođaci za : II-III 1889, VII-IX 1892, I, VII 1893, 

VII - XII 1914, I - XII 1915, X - XII 1918 i I - XII 1919. 
godine . 

Srednje mesečne vređnosti izveđene su za gođine sa potpunim 
podacima . Dnevni hod relativne vlažnosti posebno je obradjen 
i prikazan za period: 1895-1914 i 1951 - 1980 godina. Na isti 
način obradjeni su i pođaci o naponu vodene pare. 

5. Padavine 

Mesečne i godišnje količine pađavina obradjeni su za period 
1887 (IX) -1986. godina . Mesečne količine za nedostajuđe me- 
sece i godine (VII 1914-ХИ 1915, X 1918 - XII 19 19 ) interpo- 
lisane su prema pođacima za Pančevo, Sremsku Mitrovicu i Mo- 
ju Volju. 
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Za isti period obradjeni su pođaci o snežnom pokrivaču, kao i 
broj dana za različite oblike pađavina, grmljavinu i maglu. 

6. Osunčavanje 

Mesečne i godišnje sume trajanja osimčavaja prikazane su za 
raspoloživi niz osmatranja (1925 - 1986. godine) . U ovom pe- 
riodu neđosta ju podaci za I 1925 i V~XI 1944.gođine. 

Dnevni hod osunčavanja je prikazan za period 1926 - 1986. go- 
dine . 

7 . Vetar 

Čestina pravaca vetra i tišina obradjena je na osnovu termin- 
skih osmatranja u 0700, 1400 i 2100 čas za periođ 1888 - 1986 
godina. Za isti period obradjena je sređnja brzina vetra po 
pravcima. 



III Т А В L I С Е 



Tablica 1. Mesečne i gođiSnje sredini! vazduSnog pritiska (mb) 
Beograd 1087 (IX) - 1986. <iod. 

Table 1 Monthly and annual mean vrjlues of air pressiure (mb) 

. Belgrade 1087 (IX) - 1986. 


Mes. _ 
God. 1 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

God. 

1887 





„ 

~7 



1000.9 

1003.3 

999.5 

1000.3 


8 

1010.5 

999.8 

. 995.9 

997.1 

1003.9 

1000.5 

999.3 

1001.9 

1006.6 

1005.0 

1007.8 

1010.3 

1003.3 

9 

1009.8 

994.6 

1000.1 

994.3 

999.0 

999.5 

1000.3 

1001.5 

1001.9 

1001.4 

1011.5 

1012.5 

1002.2 

1890 

1008.7 

1010.5 

1001.5 

996.5 

997.7 

1001.9 

1000.5 

1000.7 

1007.5 

1005.0 

999.5 

1005.7 

1003.0 

1 

1005.5 

1017.4 

999.9 

999.0 

996.1 

999.7 

998.6 

999.8 

1004.6 

1001.0 

1001.9 

1006.9 

1002.5 

2 

998.3 

996.3 

998.9 

997.0 

998.9 

998.5 

998.1 

1000.5 

1001.7 

998.6 

1008.2 

1000.7 

999.7 

3 

1000.6 

999.7 

1002.1 

1002.2 

999.0 

997.0 

997.3 

1001.1 

1000.5 

1003.0 

999.5 

1006.6 

1000.7 

4 

1007.5 

1005.0 

1000.6 

997.9 

995.9 

998.9 

999.1 

1000,3 

1001.4 

999.8 

1007.5 

1002.5 

1001.4 

5 

991.0 

996.1 

994.9 

998.6 

999.9 

1000.2 

998.9 

1001.0 

1005.8 

997.9 

1004.9 

997.3 

998.9 

6: 

1010.9 

1010.3 

997.8 

999.1 

997.8 

998.9 

999.4 

998.6 

998.7 

1001.4 

1002.2 

1001.0 

1001.4 

7 

998.7 

1006.1 

996.5 

996.6 

992.9 

999.0 

997.4 

999.7 

1001.7 

1005.8 

1012.1 

1008.9 

1001.3 

8 

1014.5 

999.3 

996.9 

997.7 

996.6 

999.7 

999.3 

1002,3 

1003.8 

1000.5 

1005.7 

1008.2 

1001.9 

9 

1001.3 

1002.6 

1001.7 

997.8 

999.1 

998.9 

1000.2 

1001.4 

998.9 

1007.4 

1009.3 

1003.0 

1001.8 

1900 

999.8 

994.6 

997.5 

999.1 

997.3 

999.4 

999.3 

1000.3 

1006.1 

1003.8 

999.5 

1005.1 

1000.2 

1 

1007.8 

1001.9 

. 995.5 

1000.2 

1000.2 

998.6 

998.3 

999.7 

1001.0 

1001.3 

1005.0 

997.5 

1000.6 

2 

1005.9 

999.9 

998.3 

999.9 

997.9 

998.1 

1001.0 

1000.3 

1003,9 

1002.5 

1005.8 

1004.9 

1001.5 

3 

1009.5 

1010.3 

1003.9 

993.3 

998.3 

996.9 

998.6 

1001.7 

1004.7 

999.9 

1002.3 

1000.1 

1001.7 

4 

1007.9 

994.4 

1000.2 

1000.6 

1001.8 

10C0.7 

1000.7 

1000.3 

1001.9 

1002.3 

1003.1 

1002.6 

1001.4 

5- 

1009.5 

1006.7 

999.8 

996.7 

1000.9 

998.5 

1000.5 

999.9 

1001.0 

999.1 

998.1 

1009.8 

1001.7 

6 

1006.9 

996.6 

997.8 

1001.9 

995.5 

997.8 

999.1 

1001.8 

1003.4 

1004.2 

1004.1 

997.5 

1000.6 

7, 

1008.2 

1000.6 

1003.1 

992.7 

999.7 

998.6 

998.9 

1002.2 

1004.9 

1001.7 

1005.5 

1000.9 

1001. 4 

8 

1007.3 

1000.6 

1000.9 

994.6 

1002.2 

10C0.3 

998.1 

998.9 

1003.4 

1008.2 

.1005.4 

1003.9 

1001.9 

9 

1008.1 

1000.6 

992.6 

1000.5 

1000.3 

998.1 

998.5 

998.9 

999.7 

1002.1 

998.1 

998.9 

999.7 

1910 

999.9 

999.1 

1003.4 

996.7 

994.4 

997.0 

996.5 

999.8 

1001.5 

1005.1 

996.1 

1000.9 

999.1 

11 . 

1007.7 

1005.9 

' 999.9 

997.8 

996.3 

10C1.3 

1002.6 

999.5 

1002.2 

1003.8 

1001.8 

1003.0 

1001.8 

12 

1004.3 

999.0 

999.7 

999.5 

998.6 

997.8 

998.3 

998.6 

1001.3 

1004.2 

1001.8 

1008.3 

1001.0 

13 

1006.6 

1008.9 

1006.9 

996.6 

997.5 

1000.9 

996.2 

999.1 

1001.3 

1005.0 

1004.3 

1002.3 

1002.1 

14 

1004.7* 

1005.8 

995.5 

1004.1 

1000.9 

997.5 

996.5 

1001.7 

1001.1* 

1001.4* 

1000.6* 

1002.6* 

1001.0 

15 

989.9 

999.4 

995.7 

998.7 

999.4 

999.1 

998.6 

998.9 

1001.7 

1001.1 

999.5 

1000.1 

998.5 

16 

1007.3 

999.7 

992.2 

995.1 

998,3 

997.5 

997.3 

997.5 

998.9 

1003.0 

1001.0 

995.5 

998.6 

17 

994.1 

1003.4 

994.1 

995.4 

1001.4 

1001.8 

999.0 

997.1 

1003.4 

998.9* 

1002.7* 

1002.9* 

999.5 

18 

1006.9 

1009.7* 

1001.8* 

996.2* 

998. l' 

998.6* 

998.2* 

999.0* 

999.7* 

1000.9* 

1005. 8* 

1001.4* 

1001.4 

19 

1000.1 

996.2 

996.3 

995.7 

999.7 

1001.8 

998.5 

1002.5 

1002.6 

1002.1 

996.9 

999.8 

999.4 

1920 

1001.0 

1010.9 

1002.2 

996.5 

1001.4 

998.2 

999.8 

999.8 

1003.0 

1005.3 

L012.1 

1003.9 

1002.9 

21 

1009.8 . 

1013.4 

1008.1 

998.1 

998.2 

997.8 

1000.6 

998.6 

1005.5 

1007.0 

L004.4 

1004.2 

1003.8 

2i 

998.1 

1003.3 

998.2 

994.7 

1002.6 

998.1 

999.7 

1000.9 

998.6 

999.4 

1003.8 

1002.6 

999.9 

23; 

1003.3 

996.1 

1000.2 

995.8 

1000.5 

1000.1 

1001.7 

1000.6 

1004.1 

1000.7 

998.1 

997.8 

999.9 

24 

1005.1 

996.2 

998.9 

996.3 

1000.3 

998.6 

998.9 

998.2 

1000.9 

1004.9 

1007.1 

1010.5 

1001.3 

25. 

1016.3 

1001.5 

999.5 

997.3 

995.9 

997.3 

998.2 

999.1 

1001.1 

1002.1 

997.5 

1001.0 

1000.6 

26 

1002.9 

1003.1 

1000.7 

999.5 

995.9 

996.2 

997.3 

1002.7 

1004.7 

1000.7 

1002.2 

1001.8 

1000.6 

27 

1000.7 

1006.9 

998.3 

997.5 

1000.2 

999.9 

997.5 

998.6 

999.1 

1003.5 

1004. 7 

1000.6 

1000.6 

28 

1006.6 

1007.8 

1002.1 

995.4 

995.3 

1000.7 

1002.2 

1000.1 

1002.3 

1003.5 

997.5 

1002.5 

1001.4 

29 

1006.7 

1003.9 

1008.1 

997.1 

997.8 

1000.1 

1001.3 

999.4 

1004.3 

1000.1 

1001.8 

1003.7 

1002.1 

1930 

1005.1 

1003.7 

998.1 

992.7 

997.9 

999.7 

996.3 

1000.5 

1000.6 

1000.2 

1002.9 

1002.3 

1000.1 
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Meg 

G ° d ._ 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

C ? od . 

1931 

999.1 

997.4 

998.6 

997.7 

998.5 

1000.9 

997.4 

997.3 

1000.3 

1003.8 

1006.1 

1007.5 

1000.3 

32 

10i4.6 

1006.6 

1001.4 

996.2 

997.3 

999.1 

996.9 

1002.3 

1001.8 

997.7 

1006.9 

1012.2 

1002.6 

33 

1006.9 

999.7 

1003.4 

999.9 

995.9 

995.0 

1001.3 

1000.9 

1002.6 

1000.6 

998.6 

1002.5 

1000.6 

34 

1009.0 

1007.8 

994.7 

997.3 

999 . 9 . 

998.1 

997.5 

997.5 

1002 .5 

1003 .3 

1004.2 

1000.1 

1001.0 

35 

1002.5 

996.5 

1003.8 

996.1 

999.3 

1003.3 

1000.3 

999.1 

1002.1 

998.9 

1003.3 

994.6 

999.8 

3f > 

997.3 

993.0 

998.9 

995.4 

995.4 

998.3 

998.2 

1001.8 

1002.1 

1000.2 

1003.8 

1009.3 

999.4 

37 

1005.0 

995.0 

993.7 

995.4 

1001.3 

1000.2 

998.5 

997.4 

999.9 

1003.7 

999.8 

997.7 

999.0 

38 

1001.0 

1007.5 

1007.0 

999.8 

998.6 

1002.1 

999.4 

996.7 

1003.0 

1001.7 

1005.5 

1000.9 

1001.9 

39 

998.2 

1006.6 

995.4 

998.9 

994.7 

998.2 

999.9 

999.5 

1000,3 

997.3 

1003.4 

1001.5 

999.5 

1940 

1002.6 

1001.0 

1000.2 

998.5 

995.9 

997,0 

999.0 

1001.8 

1001.9 

1000.5 

1000.6 

1003.5 

1000.2 

41 

996.6 

993.1 

999.1 

995.7 

996.7 

1000.6 

999.5 

998.9 

1004.7 

1001.9 

1006.1 

1005.3 

999.8 

42 

1000.5 

998.7 

1002.5 

999.7 

999.5 

1000.1 

1000.3 

1001.7 

1002.5 

1003.9 

1003.8 

1007.7 

1001.7 

43 

1001.5 

1008.3 

1006.3 

1003.3 

1001.1 

1001.5 

998.9 

1001.1 

1001.5 

1004.4 

1000.7 

1006.6 

1003.0 

44 

1007.7 

994.9 

995.9 

1001.4 

1002.2 

997.3 

997.8 

1001.4 

1004 . 2 

997.0 

998.2 

1005.0 

1000.2 

4E 

996.5 

1009.4 

1007.9 

1001.1 

999.7 

1002.6 

999.8 

996.9 

1002.1 

1005.1 

1002.5 

999.4 

1001.9 

46 

1010.9 

999.0 

1000.5 

1001.7 

997.0 

1000.9 

1000.1 

998.2 

1002.9 

1002.7 

1001. 0 

1002.2 

1001.4 

47 

1004 . 2 

994.1 

997J) 

1005.9 

1001.0 

999.5 

999.5 

999.5 

1003.1 

1006.6 

999.9 

997.4 

1000.7 

48 

995.8 

1004.9 

1003.8 

1 998.2 

997.0 

996.9 

999.4 

999.4 

1002.5 

1004 . 6 

1009.3 

1013.4 

1002.2 

49 

1007.4 

1010.9 

1002.1 

1002.7 

997.4 

999.1 

999.9 

1002.3 

1004.7 

10C6.7 

996.9 

1001.9 

1002.7 

1950 

1005.8 

1002.1 

1002.5 

994.6 

1000.5 

1001 .7 

998.7 

998.1 

999 . 9 . 

1003.4 

999.1 

995.4 

1000.2 

5 ] 

990.3 

997.7 

994.9 

1000.5 

996.1 

999.3 

1000.5 

998.9 

1001.8 

1005.7 

998.7 

1005.8 

999.8 

52 

998.3 

997.3 

997.7 

1001.0 

999.7 

1001.3 

1000.3 

998.2 

999.3 

1000.1 

997.0 

999.4 

999.1 

53 

1000.6 

998.9 

1010.9 

999.1 

998.5 

996.1 

999.9 

1002.1 

1002.9 

1005.5 

1012.1 

1010.3 

1003.1 

54 

1001. 0 

1000.9 

998.7 

999.5 

996.3 

998 .6 

997.4 

997.8 

1002.1 

1003.9 

1002.6 

1000.7 

999.9 

55 

1000.2 

991.3 

999.4 

1001.9 

1001.1 

999 .5 

997.1 

999.3 

1001.0 

1000.1 

1004.3 

999.4 

999.5 

56 

1001.7 

999.3 

1003.0 

995.0 

1001.8 

999 1 

999.3 

997.8 

1003.9 

1004.7 

1003.3 

1008.1 

1001.4 

57 

1008.1 

1 

1000.2 

1003.1 

1000.2 

997.0 

1001 . 1 

998.3 

999.8 

1000.5 

1005.5 

1004.9 

1002.7 

1001.8 

58 

1001.8 

999.4 

994.9 

998.2 

1001.7 

997 7 

999.3 

999.4 

1003.9 

1005.1 

1006.2 

997.3 

1000.5 

59 

99 $. 7 

1017.0 

1003.5 

998.3 

998.3 

999 9 

999.1 

999.8 

1004.1 

1005.4 

1003.1 

1003.1 

1002.1 

1960 

1001.7 

1001.7 

999.7 

999.1 

1001. 3 

1001.5 

998.7 

999.5 

1001.9 

997.5 

999.3 

997.5 

999.8 

61 

1005.4 

1008.9 

1006.3 

996.7 

997.3 

1000.1 

1000.2 

1002.3 

1004.4 

1003.1 

999.9 

1000.7 

1002.1 

62 

1004.2 

1002.1 

994.3 

998.6 

999.0 

1002.2 

999.8 

1002.6 

1002.2 

1005.1 

1000.6 

1000.9 

1001.0 

63 

1002.7 

995.9 

1001.3 

997.7 

997.7 

998.2 

1000.6 

997.4 

1002.6 

1005.5 

1000.6 

1005.3 

1000.4 

64 

10L6.3 

1002.1 

998.6 

999.3 

1001.7 

999.1 

1000.9 

999.5 

1003.9 

1002.2 

1003.3 

1001.7 

1002.4 

65 

998.9 

1001.0 

1001.8 

994.3 

997.7 

999.5 

998.7 

1000.7 

1001.5 

1007.1 

997.8 

995.9 

999.6 

66 

999.1 

996.5 

1000.9 

995.9 

1000.9 

999.8 

997.5 

999.0 

1002.6 

998.3 

1001.4 

998.1 

999.2 

67 

1004.3 

1005.8 

1002.2 

996.5 

998.5 

1001.5 

1001.7 

1000.3 

999.7 

1003.4 

1004.6 

999.7 

1001.5 

68 

997.9 

999.9 

1001.8 

1000.9 

999.7 

1000 . 3 

1000.6 

997.4 

999.7 

1005.4 

1000.9 

1000.2 

1000.4 

69 

1003.7 

995.4 

998.6 

1000.1 

999.3 

995.7 

1002.9 

999.0 

1002.9 

1007.7 

999.5 

997.4 

1000.2 

1970 

999.4 

995.0 

996.6 

997.5 

998.6 

1000 . 2 

999.0 

999.0 

1004.1 

1004.3 

1002.2 

1005.8 

1000.1 
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мез 

God. 

* I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

ХЗ 

ХТ1 

God. 

1971 

3003.1 

1000.2 

997.5 

997.9 

997.3 

997.5 

1000.6 

1000.5 

1004.7 

1010.3 

999.3 

1009.0 

1001.5 

72 

3004.6 

1001.9 

1001.9 

993.8 

997.9 

998.6 

998.1 

999.7 

1002.5 

1003.5 

1004.1 

1015.1 

1001.8 

73 

3008.9 

997.0 

1004.4 

996.1 

1001.5 

1000.6 

997.0 

1002.9 

1002.2 

1004.3 

1005.9 

1003.3 

1002.0 

74 

1008.1 

998.3 

1002.1 

996.5 

996.5 

997.0 

1000.1 

1000.6 

999.8 

996.2 

1002,7 

1004.7 

1000.2 

75 

1006.7 

1008.9 

994.6 

998.3 

997.4 

997,9 

998.5 

999.9 

1004.1 

1004.9 

1003.8 

1007.7 

1001.9 

76 

999.7 

1008.6 

1003.1 

997.0 

999.9 

1001.7 

997.8 

1001.4 

1000.2 

998.5 

1002.2 

997.8 

1000.6 

77 

1001.5 

997.8 

1004.2 

997.3 

999.7 

997.5 

997.5 

997.9 

1004.7 

1006.2 

998.3 

1007.8 

1000.9 

78 

1001.4 

995.7 

997.9 

994.1 

997.4 

998.2 

1000.5 

1001.3 

1000.1 

1005.9 

1012.5 

997.7 

1000.2 

79 

997.8 

997.5 

997.0 

996.5 

1001.9 

999.8 

1001.8 

998.5 

1003.5 

1003.5 

1000.6 

1000. 6 

999.9 

1980 

1002.7 

1006.5 

997.1 

997.5 

995.5 

996.3 

997.4 

999.8 

1004.7 

999.1 

1001.0 

1002.1 

999.9 

81 

3002.0 

1003.3 

997.4 

1000.5 

998.0 

999.7 

999.6 

1001.2 

1001.8 

1000.3 

1005.0 

990.4 

999.9 

82 

1005.4 

1007.4 

1002.2- 

998.6 

1003.2 

999.0 

999.6 

999.8 

1003.6 

999.5 

1006.2 

1000.3 

1002.1 

83 

1007.9 

1002.0 

1001.3 

997.0 

996.4 

1001. 0 

999.7 

1000.1 

1002.4 

1007.0 

1004.7 

1005.3 

1002.1 

84 

1000.1 

1003.6 

998.1 

998.5 

994.3 

.000.1 

1001.7 

1000.6 

997.0 

1005.3 

1002.0 

1009.2 

1000.9 

85 

998.6 

1004.7 

1000.3 

996.7 

996.1 

998.7 

1001.4 

999.2 

1004.9 

1008.2 

999.8 

1003.7 

1001.0 

86 

997.4 

997.8 

1000.3 

995.9 

1001.7 

998.1 

1000.8 

999.6 

1004.3 

1005.4 

1009.1 

1004.7 

1001.3 
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Tablica 2. Meneffne i qođiSnje sredine vazc’uftnog pritlska uzastopnih kvinkv»nija, 
deceni ja i stanđardne normalne sređine (n\b) , Beograd lB91-19B5.god. 

Table 2 ' Monthly and annual mean values of air pressure of consecutive quinqueniums , 

decades and stanđard normal mern values (mb) , Belgrade 1891 - 1985. 


Mes. 

God. 

I 

II 

III 

IV 

V 

Vt 

VII 

VITI 

1.Х 

X 

XI 

XII 

God. 

1891-1895 

1000.6 

1002.9 

999.3 

998.9 

997.9 

991.9 

998.3 

1000.5 

1002.9 

1000.1 

1004.4 

1002.7 

1000.6 

1896-1900 

1005.0 

1002.6 

998.1 

998.1 

996.7 

991.1 

999.1 

1000.5 

1001.8 

1003.8 

1005.5 

1005.3 

1001.3 

1901-1905 

1008.2 

1002.7 

999.5 

998.2 

999.8 

991.5 

999.8 

1000.5 

1002.5 

1001.0 

1002.9 

1003.0 

1001.4 

1906-1910 

1006.1 

999.5 

999.5 

997.3 

998.5 

991.3 

998.2 

1000.3 

1002.6 

1004.2 

1001.8 

1000.5 

1000.6 

1911-1915 

1002.6 

1003.8 

999.5 

999.4 

998.6 

991.3 

998.5 

999.5 

1001.5 

1003.1 

1001.7 

1003.3 

1000.9 

1916-1920 

1001.8 

1003.9 

997.3 

995.8 

999.9 

991.5 

998.6 

999.3 

1001.5 

1002.1 

1003.7 

1000.7 

1000.3 

1921-1925 

1006.5 

1002.1 

1001.0 

996.5 

999.5 

991.3 

999.8 

999.5 

1002.1 

1002.9 

1002.2 

1003.3 

1001. 1 

1926-1930 

1004.4 

1005.0 

1001.4 

996.5 

997.4 

99). 4 

999.0 

1000.2 

1002.2 

1001.7 

1001.8 

1002.2 

1001.0 

1931-1935 

1006.3 

1001.5 

1000.3 

997.3 

998.2 

991.9 

998.7 

999.4 

1001.8 

1000.9 

1003.8 

1003.4 

1000.9 

1936-1940 

1000.7 

1000.6 

999.0 

997.5 

997.3 

99'). 1 

999.0 

999.4 

1001.5 

1000.6 

1002.6 

1002.6 

1000. 1 

1941-1945 

1000.6 

1000.9 

1002.3 

1000.2 

999.8 

1000.5 

999.3 

999.9 

10C3.0 

1002.5 

1002.2 

1004.7 

1001.3 

1946-1950 

1004.9 

1002.2 

1001.1 

1000.6 

998.7 

99'). 5 

999.5 

999.5 

1002.6 

1004.7 

1001.3 

1002.1 

1001.4 

1951-1955 

999.7 

997.3 

1000.3 

1000.5 

998.3 

99'). 0 

999.0 

999.3 

1001.3 

1003.1 

1002.9 

1003.1 

1000.3 

1956-1960 

1002.6 

1003.5 

1000.9 

998.2 

999.9 

99». 9 

999.0 

999.1 

1002.9 

1003.7 

1003.4 

1003.6 

1001.1 

1961-1965 

1005.5 

1002.0 

1000.5 

997.3 

998.7 

99). 8 

999.9 

1000.5 

1002.9 

1004.6 

1000.4 

1003.9 

1001.1 

1966-1970 

1000.9 

998.5 

999.9 

998.2 

999.4 

99). 5 

1000.3 

998.9 

1001.8 

1003.8 

1001.7 

1003.2 

1000.3 

1971-1975 

1006.3 

1001.3 

1000.1 

996.5 

998.1 

99 1.3 

998.9 

1000.7 

1002.7 

1003.8 

1003.2 

1005.0 

1001.5 

1976-1 9B0 

1000.6 

1001.2 

999.9 

996.5 

998.9 

994. 7 

999.0 

999.8 

1002.6 

1002.6 

1002.9 

1001.2 

1000.3 

1981-1905 

1002.8 

1004.2 

999.9 

998.3 

997.6 

99 ».7 

1000.4 

1000.2 

1001.9 

1004.1 

1003.5 

1001.8 

1001.2 


1891-1900 

1002.8 

1002.7 

998.7 

998.5 

997.4 

99 i.O 

998.8 

1000.5 

1002.3 

1001.9 

1005.1 

1004.0 

1001.2 

1901-1910 

1007.1 

1001.1 

999.5 

997.9 

999.1 

99'!. 5 

999.0 

1000.4 

1002.5 

1002.6 

1002.4 

100 L. 7 

1001.0 

1911-1920 

1002.3 

1003.9 

998.4 

997.6 

999.2 

99 '.4 

998.5 

999.4 

1001.5 

1002.6 

1002.7 

1002.0 

1000.6 

1921-1930 

1005.5 

1003.6 

1001.2 

996.4 

998.5 

99'!. 8 

999.4 

999.9 

1002.1 

1002.3 

1002.0 

1002.7 

1001.0 

1931-1940 

1003.6 

1001.1 

999.7 

997.5 

997.7 

99*. 0 

998.8 

999.4 

1001.6 

1000.8 

1003.2 

1003.0 

1000.5 

1941-1950 

1002.7 

1001.5 

1001.8 

1000.4 

999.3 

100' ».0 

999.4 

999.8 

1002.8 

1003.6 

1001.8 

1003.4 

1001.4 

1951-1960 

1001.1 

1000.4 

1000.6 

999.3 

999.2 

99'. 4 

999.0 

999.2 

1002.1 

1003.4 

1003.2 

1001. 8 

1000.7 

1961-1970 

1003.2 

1000.3 

1000.2 

997.8 

999.0 

99". 7 

1000.2 

999.7 

1002.4 

1004.2 

1001.1 

1000.6 

1000.7 

1971-1980 

1003.4 

1001.2 

1000.0 

996.5 

998.5 

99! .5 

998.9 

1000.2 

1002.6 

1003.2 

1003.0 

1004.6 

1000.9 


Standardne nornalne sredine 












1901-1930 

1005.0 1002.9 

999.7 

997.3 

998.9 

99! .9 

999.0 

999.9 

1002.0 

1002.5 

1002.4 

1002.7 

1000.9 

1931-1960 

1002.5 1001.0 

1000.7 

999.1 

998.7 

99' .5 

999.1 

999.5 

1002.2 

1002.6 

1002.7 

1002.7 

1000.9 

1901-1960 

1003.8 1001.9 

1000.2 

998.2 

998.8 

99 f .2 

999.0 

999.7 

1002.1 

1002.6 

1002.6 

1002.7 

1000.9 



23 


Tablica 3. Mesečne i gođiSnje prosečne sredine, ekstremne vrednosti vazduSnog pritiska (mb) 

_ з 

i gustina vazđuha (kg m ), Beograd 1888 - 1985. god. 

Table 3 Monthly and annual mean values, extreme values of air pressurc* (mb) and air 

density (kg m ^) , Belgrađe 1883 - 1985. 

i ii iii iv v vi vii vm ix х xi xii oođ. 


ProseSne sredine 



1003.7 

1001.9 

1000.0 

997.9 

998.6 

999.2 

999.2 

999.9 

1002.3 

1002.9 

1002.9 

1002.8 

1000.9 

Na jveđe 

sređine 












mb 

1016.3 

1017.4 

1010.9 

1005.9 

1003.9 

1002.6 

1002.6 

1002.9 

1007.5 

1007.7 

1012.5 

1015.1 

1003.8 

God. 

1925 

1964 

1891 

1953 

1947 

1888 

1945 

1911 

3973 

1890 

1985 

1977 

1972 

1921 

Najmanje 

» sredine 












mb 

989.9 

991.3 

992.2 

992.7 

992.9 

995.7 

996.2 

996.7 

997.0 

996.2 

996.1 

990.4 

998.5 

God. 

1915 

1955 

1916 

1930 

1897 

1969 

1913 

1937 

1984 

1974 

1910 

1981 

1915 

razlika 

26.4 

26.1 

18.7 

13.2 

11.0 

6.9 

6.4 

6.2 

10.5 

11.5 

16.4 

24.7 

5.3 

Sredina 

najveđih terminskih 

vrednosti 










1019.4 

1016.6 

1014.3 

1009.7 

1007.7 

1007.4 

1006.5 

1007.6 

1011.6 

1014.0 

1017.1 

1018.0 

1012.5 

P-ređina 

najmanjih terminskili 

i vrednosti 









irb 

983.3 

982.7 

983.3 

983.2 

987.1 

989.6 

989.8 

989.4 

991.2 

988.0 

984.2 

982.8 

986.2 

razlika 

36.1 

33.9 

31.0 

31.0 

26.5 

20.6 

17.8 

16.7 

18.2 

20.4 

26.0 

32.9 

26.3 

Na jveđa 

terminska vrednost 











mb 

1037.0 

1031.0 

1024.6 

1018.7 

1017.9 

1012.6 

1016.7 

1013.0 

1019.3 

1023.5 

1028.2 

1031.8 

1037.0 

Dan 

24 

13,14 

2 

18 

3 

29 

20 

14 

23 

26 

21 

24 

24.1 

God. 

1907 

1959 

1948 

1929 

1914 

1961 

1920 

1920 

1887 

1946 

1889 

1963 

1907 

Majmanja terminska vrednost 











mb 

969.7 

965.8 

967.0 

973.5 

971.1 

979.4 

983.9 

982.9 

980.3 

973.3 

967.1 

957.9 

957.9 

Dan 

7 

9 

8 

2 

17 

27 

7 

22 

26 

26 

14 

2 

2. XII 

God. 

1912 

1889 

1917 

1897 

1895 

. 1958 

1900 

3940 

1896 

1930 

1905 

1976 

1976 

razlika 

67.3 

65.2 

57.6 

45.2 

46.8 

33.2 

32.8 

30.1 

39.0 

50.2 

61.1 

73.9 

79 Л 



GUSTINA VAZDUHA, 

kg/m 









Prosečno sredine 

1.281 1.270 

1.244 

1.218 

1.196 

1.182 

1.174 

1.178 

1.197 

1.221 

1.247 

1.268 

1.223 


Vređnosti pri najveđem terminskom pritisku 1.295 (P=1037.0 mb, t •= 5.5°C, 24,1 1907) 

Vrednosti pri najmanjem terminskom pritisku 1,186 (P=957.9 ml),t = 7.9°C, 2. XII 1976 ) 

Vrednosti pri najvišoj terminskoj temper lturi vazduha 1.098 (P=992.9 mb,t = 41,1°C, 9. IX 1946) 

Vrednosti pri najnižoj terminskoj temperituri vazđuha 1.406 (P=1005.8 mb,t =-23.6°C, 11. XII 1929) 
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Tablica 4 . Меаебпе i godiSnje sredino vazduSnog prifciska u 0 700 C-asova uzastopnih 

kvinkvenija, đecenija i stanđardne normalne sredine (mb) ,I3eograđ 1888-1985. god. 

Tabel 4 Monthly and annual air pressure mean values at 0700 of consecutive quinqueniums , 

đecađes and standarđ normal mean values (mb) , Belgrade 1888-1985. 


Мез, 

Gođ. 

t 

11 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

Gođ. 

1891-1895 

iooo .5 

1003.0 

999.7 

999.5 

998.5 

99«. 3 

999.0 

1001.0 

1003.4 

1000.3 

1004.6 

1003.0 

1001.0. 

1096-1900 

1005.0 

1002.7 

998.6 

998.5 

997.1 

99«. 5 

999.5 

1000.7 

1002.1 

1004.1 

1005.7 

1005.4 

1001.5 

1901-1905 

1008.2 

1002.9 

999.7 

998.3 

1000.2 

99 П .9 

1000.3 

1000.9 

1002.7 

1001.1 

1003.1 

1003.0 

1001.7 

1906-1910 

1006.2 

999.5 

999.7 

997.7 

998.9 

990.9 

998.6 

1000.7 

1002.7 

1004.4 

1001.9 

1000.5 

1000.9 

1921-1925 

1005.8 

1001.3 

1000.2 

995.9 

999.1 

99«. 8 

999.5 

999.0 

1001.5 

1002.2 

1001.5 

1002.3 

1000.5 

1926-1930 

1004.7 

1005.1 

1001.8 

997.0 

997.7 

99«. 9 

999.7 

1000.7 

1002.6 

1001.9 

1002.1 

1002.3 

1001.3 

1931-1935 

1006.5 

1001.9 

1000.6 

997.8 

998.7 

99«. 4 

999.1 

999.9 

1002.2 

1001.3 

1003.8 

1003.5 

1001.3 

1936-1940 

1001.0 

1000.7 

999.3 

998.1 

997.7 

99«. 7 

999.5 

999.8 

1001.8 

1000.9 

1002.9 

1002.7 

1000.3 

1941-1945 

1000.6 

1000.9 

1002.7 

1000.6 

1000.3 

1000.9 

999.9 

1000.5 

1003.1 

1002.7 

1002.3 

1005.0 

1001.7 

1946-1950 

1004.9 

1002.3 

1002.6 . 

1001.4 

999.3 

loon.i 

3000.1 

1000.1 

1003.0 

1005.1 

1001.3 

1002.2 

1001.8 

1951-1955 

999.8 

997.1 

1000.7 

1000.7 

998.7 

99«. 4 

999.5 

999.7 

1001.7 

1003.4 

1003.0 

1003.4 

1000.6 

1956-1960 

1002.6 

1003.8 

1001.1 

998.6 

1000.3 

1000.3 

999.4 

999.5 

1003.3 

1003.9 

1003.5 

1000.6 

1001.4 

1961-1965 

1005.7 

1002.1 

1000.7 

997.7 

999.1 ; 

1000.2 

3000.6 

1000.6 

1003.3 

1004.9 

1000.6 

1001.0 

1001.4 

1966-1970 

1002.2 

998.7 

1000.3 

998.7 

999.9 

99«. 8 1000.7 

999.3 

1002.1 

1004.2 

1001.8 

1000.3 

1000.7 

1971-1975 

1006.9 

1001.4 

1000.5 

996.9 

998.5 

990.7 

999.1 

999.7 

1002.7 

1003.9 

1003.4 

1007.8 

1001.6 

1976-1980 j 

1001.0 

1000.1 

1000.2 

996.8 

999.3 

999.1 

999.4 

1000.1 

1002.7 

1002.7 

1002.9 

1001.4 

1000.5 

1981-1985 

1002.9 1004.2 

1001.5 

998.7 

997.9 : 

1000. 1 

1000.8 

1000.4 

1002.2 

1005.2 

1003.7 1002.0 

1001.7 

1891-1900 

1002.7 

1002.9 

999.1 

999.0 

997.8 

995.4 

999.3 

1000.9 

1002.7 

1002.2 

1005.1 

1004.2 

1001.3 

1901-1910 

1007.1 1001.1 

999.7 

998.1 

999.5 

998.9 

999.5 

1000.7 

1002.7 

1002.7 

1002.5 

1001.7 

1001.1 

1921-1930 

1005.7 

1003.7 

1001.4 

997.0 

998.9 

999.4 

1000.1 

1000.3 

1002.6 

1002.5 

1002.2 

1002.7 

1001.4 

1931-1940 

1003.8 

1001.3 

999.9 

997.9 

998.2 

999.5 

999.3 

999.8 

1001.9 

1001.0 

1003.3 

1003.1 

1000.7 

1941-1950 

1002.7 

1001.7 

1002.6 1001.0 

999.8 100 C .5 

998.7 ; 

1000.3 

1003.1 

1003.8 

1001.8 

1003.5 

1001.7 

1951-1960 

1001.1 

1000.5 

1000.9 

999.7 

999.5 

999.9 

999.4 

999,5 

1002,5 

1003.7 

1003.3 

1002.1 

1001.0 

1961-1970 

1004.0 

1000.4 

L 000.5 

998.2 

999.5 1000.0 : 

1000.6 : 

1000.0 

1002.7 

1004.6 

1001.2 

1000.6 

1001.0 

1971-1980 

1004.0 

1000.8 

1000. 4 

996.8 

998.9 

998.9 

999.2 

999.9 

1002.7 

1003.3 

1003.2 

1004.6 

1001.0 


Standarđne normalne sredine 

1931-1960 1002.5 1001.2 1001.1 999.5 999.2 1000.0 999.1 999.9 1002,5 1002.8 1002.8 1002.9 1001.1 

Prosečne sređine 

1004.0 1001.7 1000.4 998.4 999.0 994. 7 999.8 1000.2 1002.6 1003.0 1002.9 1003.0 1001.2 

Najveđe sredine 


mb 1016.6 1017.3 1011.5 1006.6 1004.4 100.1. 1 1003.4 1003.3 1007.7 1010.9 1012.9 1015.0 1004.1 


God. 

1925 

1964 

1891 

1953 

1947 

1888 

1945 

1911 

1969 

1973 

1890 

1971 

1978 

1972 

1921 

Najinanje sredine 
mb 990.9 

God. 1895 

991.4 

1955 

992.5 

1916 

992.7 

1907 

993.1 

1891 

99!.. 3 
19.13 

996.6 

1910 

993.0 

1972 

997.5 

1984 

996.2 

1974 

996.1 

1910 

990.4 

1981 

998.9 

1916 

Razlika 

nfc 

25.7 

25.9 

19.0 

13.9 

11.3 

•'.8 

6.8 

10.3 

10.2 

14.7 

16.8 

24.6 

5.2 
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Tablicn 5. Čestlna vazduSnog pritiska (mt) u 0700 6asova 
Beograđ 1888 - 1985. qođ. 

Table 5 Air pressure frequency at f ) 7 0 0 
Belgrade 1888 - l‘>85 . 


Mes . 


Klase 

(rt>) 

1 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

хт 

XII 

C<x I. 

961.0 - 967.5 


0.011 

0.011 








0.011 

0.011 

0.044 

967.7 - 974.2 

0.045 

0.066 

0.024 

0.011 

f '.011 

• 

• 


• 

0.023 

0.034 

0.057 

0.281 

974.3 - 980.9 

0.352 

0.378 

0.318 

0.273 

И.08С 

• 

• 

• 

0.011 

0.091 

0.216 

0.373 

2.092 

981.0 - 987.5 

1.431 

1.745 

1.682 

1.643 

'.466 

0.182 

0.045 

0.171 

0.148 

0.477 

0.977 

1.330 

10.352 

987.7 - 994.2 

3.534 

4.244 

5.059 

5.627 

• .760 

3.236 

2.706 

2.546 

1.6C2 

2.69'' 

3.238 

4.005 

43.254 

994.3 -1000.9 

5.837 

6.462 

8.605 

11.459 

i: .938 

14.312 

15.688 

13.766 

8.633 

7.520 

7.114 

6.584 

119.918 

1001.0 -1007.5 

8.164 

6.868 

9.515 

8.606 

К .178 

11.423 

12.095 

13.380 

14.472 

12.08'’ 

9.227 

7.922 

123.937 

1007.7 -1014.2 

6.915 

4.801 

4.320 

2.191 

? .499 

0.840 

0.455 

1.137 

4.930 

6.997 

6.557 

6.459 

47.104 

1014.3 -1020.9 

3.488 

2.837 

1.364 

0.182 

г .068 

• 

0.011 

• 

0.204 

1.102 

2.307 

3.654 
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Tablica 7, 
Table 7 


Меаебпе 

Deograd 


i gođišnje 
1887 (VIII) 


sređi.ne tempe rature vazduha i gođiSnje amplitude 
- 1986.god. 


(°C) 


Monthly and annual mean valuea o 
Belgrade 1087 (VIII) - 1986. 


air temperature and annual amplituđes 
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13.1 

19.4 

52 

2.0 

1.9 

5.3 

15.5 

16.2 

20 

4 

24.4 

25.7 

18.5 

13.0 

6.7 

3.5 

12.8 

23.8 

53 

1.5 

1.2 

5.8 

13.1 

15.8 

21 . 

,0 

23.6 

20.6 

19.3 

13.3 

3.9 

0.6 

11.6 

23.0 

54 

- 5.1 

- 5.0 

7.0 

9.5 

15.9 

21 

7 

21.5 

21.9 

19,4 

11.7 

5.9 

4.8 

10.8 

27.0 

55 

2.5 

5.2 

4.8 

8.4 

16.5 

19 

9 

21.2 

19.6 


~)Ш 

5.9 

5.4 

11.7 

' 23.7 

56 

3.3 

- 7.2 

1.4 

12.6 

16.0 

19 . 

,2 

22.4 

23.1 

19.0 

12.1 

3.3 

1.0 

10.5 

30.3 

57 

- 1.2 

7.0 

8.7 

12.6 

13.9 

22 

.6 

22.8 

21.6 

17.4 

12.0 

7.9 

1.4 

12.2 

24.0 

58 

- 0.1 

7.0 

2.1 

9.6 

20.6 

20 . 

,0 

23.6 

23.2 

17.8 

12.6 

6.9 

6.4 

12.5 

23.7 

59 

1.8 

- 0.6 

9.0 

12.4 

16.2 

19 , 

,4 

22.3 

20.7 

15.8 

10.7 

6.3 

5.3 

11.6 

22.9 

1960 

0.1 

2.6 

6.7 

11.7 

15.7 

2( 

.5 

20.4 

21.9 

16.5 

15.4 

9.9 

6 6 

12.3 

21.8 

61 

1.0 

3.6 

9.4 

15.3 

14.8 

21 

.4 

21.2 

21.3 

18.9 

14.9 

8.8 

1 1 

12.7 

20.8 

62 

2.0 

0.7 

2.9 

13.2 

18.0 

18 

9 

21.0 

23.5 

17.6 

12.8 

7.4 

- 0.8 

11.4 

24.3 

63 

- 5.2 

- 1.8 

5.0 

12.7 

17.5 

22 . 

.2 

23.8 

24.1 

19.2 

12.3 

12.3 

- 1.8 

11.7 

29.3 

64 

- 5.5 

1.2 

4.7 

12.7 

15.7 

22 

.7 

21.2 

20.4 

16.8 

13.3 

8.1 

2.7 

11.2 

28.2 

65 

2.0 

- 2.4 

7.6 

10.1 

16.0 

20 

.1 

22.8 

19.9 

19.1 

11.3 

6.7 

4.8 

11.5 

25.2 

66 

- 2.5 

9.1 

6.2 

14.1 

16.7 

19 

.7 

21.4 

21.4 

18.0 

17.0 

6.4 

3.2 

12.6 

23.9 

67 

- 1.5 

3.2 

8.7 

11.5 

17.2 

19 

.3 

23.1 

22.2 

19.2 

14.9 

7.7 

0.6 

12.2 

24.6 

68 

- 0.8 

5.6 

7.4 

15.2 

19.3 

21 

.3 

21.4 

19.5 

16.9 

12.1 

8.2 

0.3 

12.2 

22.2 

69 

- 1.9 

1.7 

4.3 

11.6 

20.2 

18 

.9 

20.6 

20.6 

18.1 

12.0 

10.8 

- 1.5 

11.2 

22.5 

1970 

1.1 

2.5 

6.6 

12.6 

14.6 

20 

.2 

20.8 

21.2 

16.5 

11.1 

9.5 

2.6 

11.6 

20.1 
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Mes . 

Gođ. 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

Gođ. 

Ampl . 

1971 

1.7 

3.5 

g 

13.0 

19.1 

19.7 

23 .5 

22.6 

14.7 

10.4 

7.2 

3.4 

11.8 

20.9 

72 

0.5 

4.0 

9.7 

13.8 

17.5 

21.9 

2 . 1.4 

20.1 

( 

зч 



21.4 

73 

0.4 

3.9 

5.6 

11.0 

18.1 

20.1 

22.1 

21.4 

18.5 

11.4 

4.5 

2.4 

11.6 

21.7 

74 

2.0 

7.0 

8.9 

10.9 

15.2 

18.4 

2f .9 

22.9 

13.3 

9.2 

7.1 

3.6 

12.0 

20.9 

75 

3.7 

2.1 

10.7 

12.2 

18.0 

19.5 

21.4 

20.1 

19.5 

11.6 

5.0 

2.4 

12.2 

19.3 

76 

1.4 

0.4 

4.0 

12.6 

16.7 

18.6 

21.7 

18.1 

16.3 

12.7 

8.5 

3.5 

11.2 

21.3 

77 

3.4 

7.9 

10.6 

11.1 

17.8 

20.7 

21.7 

20.9 

15,0 

12.7 

7.8 

- 0.7 

12.4 

22.4 

78 

1.8 

2.2 

8.3 

11.4 

15.0 

19.0 

20.8 

20.0 

15.5 

11.8 

2.6 

3.5 

11.0 

19.0 

79 

0.2 

3.5 

10.4 

10.9 

17.4 

22.0 

2C.0 

20.1 

17.7 

11.3 

7.5 

5.4 

12.2 

21.8 

1980 

- 1.6 

2.7 

6.6 

9.3 

14.3 

19.6 

2C.8 

20.4 

16.4 

13.2 

6.0 

1.1 

19.7 

22.4 

81 

- 1.4 

2.4 

10.1 

11.9 

16.6 

20.9 

21.2 

21.3 

18.3 

14.0 

5.6 

2.8 

12.0 

22.7 

82 

- 0.4 

0.0 

6.6 

9.1 

18.9 

21.5 

21 .4 

21.2 

20.6 

13.7 

6.6 

5.2 

12.0 

21.9 

83 

4.9 

2.0 

9.0 

15.0 

18.7 

19.1 

23,1 

22.1 

17.2 

11.8 

3.8 

2.2 

12.4 

21.1 

84 

2.1 

1.3 

5.6 

11.2 

16.8 

18.8 

20.0 

20.2 

18.8 

14.1 

7.0 

1.5 

11.5 

13.9 

85 

- 3.4 

- 3.1 

5.7 

12.8 

19.0 

17.7 

22.6 

22.4 

17.6 

11.1 

5.5 

6.6 

11.2 

26.0 

86 

2.7 

- 1.4 

5.6 

15.1 

18.9 

19.4 

19.8 

23.1 

18.1 

12.1 

6.3 

1.0 

11.7 

24.5 
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Tnblica MeeePne i qođlSnjo rredine tnmperature vezduhn, sredine uzastopnih kvinkvenijn 

i đecenija, i standrrdne nomalne sredine (°C) , Beoqrad 1891-1985. gođ. 

Table 9 Monthlv rnd annual г1г terpeiature nean values, rean values cf consecutive 

cuingueniu—s and đecades anđ standarđ norral rean valu?s ( r C) , Prlqrade 18°l-* n,:?:; . 


Mes . 
leriod 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

1891-18‘>5 

-3.3 

-0.6 

5.6 

11.2 

16. » 

19.4 

1896-1900 

0.4 

2.8 

6.2 

11.3 

15. 1 

19.5 

1901-1905 

-1.3 

2.5 

6.9 

10.6 

15. ) 

19 . 4 

1906-1910 

-0.9 

0.7 

5.8 

11.1 

17. * 

20.0 

1911-1915 

-0.8 

1.5 

7.7 

.10 . 6 

15. ; 

19.5 

1916-1920 

2.9 

0.2 

7.4 

12.5 

15. ; 

19.6 

1921-1925 

0.4 

1.6 

7.4 

11.9 

18. L 

19.0 

1926-1930 

0.3 

0.0 

6.2 

12.3 

16.) 

20.5 

1931-1935 

-1.6 

0.2 

5.2 

11.8 

17. ; 

20.5 

1936-1940 

0.6 

1.7 

7.4 

11.7 

16. » 

20.8 

1941-1945 

-1.7 

2.1 

5.9 

12.1 

16. ч 

20.3 

1946-1950 

-0.3 

2.2 

7.0 

14.1 

18. ' 

20.6 

1951-1955 

0.9 

1.7 

6.3 

11.8 

16.'i 

20.7 

1956-1960 

0.8 

1.8 

5.6 

11.8 

16. ; 

20.3 

1961-1965 

-1.2 

0.2 

5.9 

'2.8 

16. i 

21.1 

1966-1970 

-1.2 

4.4 

6.6 

? 2 . 9 

3 7.. 

19.7 

1971-1975 

1.5 

4.1 

7.8 

} 2 . 5 

17.h 

19.8 

1976-1980 

0.1 

3.3 

7.9 

31.0 

16.'. 

19.8 

1981-1985 

0.3 

0.5 

7 . 4 

11.9 

18.-' 

19.6 


1891-1900 

-1.5 

1.1 

5.9 

11.3 

16. 

19.4 

1901-1910 

-1.1 

1.6 

6.4 

10.8 

16.- 

19.7 

1911-1920 

1.1 

0.8 

7.5 

11.5 

15.' 

19.5 

1921-1930 

0.3 

0.8 

6.8 

12.1 

17.' 

19.7 

1931-1940 

-0.5 

1.0 

6.3 

31.7 

17.- 

20.6 

1941-1950 

-1.0 

2.2 

6.4 

13.1 

17. ( 

20.4 

1951-1960 

0.8 

1.7 

5.9 

11.8 

16. Г 

20.5 

1961-1970 

-1.2 

2.3 

6.2 

12.8 

16. < 

20.4 

1971-1980 

0.8 

3.7 

7.8 

11.8 

17.; 

19.8 

Standarđnn normalne sredine 





1901-1930 

0.1 

1.1 

6.9 

11.5 

I6. r 

13.7 

1930-1960 

-0.2 

1.6 

6.2 

12.2 

17.1 

20.5 


VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

Oođ . 

22.5 

21 . 4 

17.8 

13.7 

5.8 

1.0 

11.0 

21.6 

20.7 

17.5 

12.9 

6.5 

1.4 

11.4 

22.1 

21.7 

17.8 

11.6 

5.6 

2.4 

11.3 

21.3 

21.2 

16.5 

13.1 

5.3 

3.3 

11.3 

20.7 

19.8 

15.3 

11.4 

6.2 

4.0 

11.0 

21.4 

21.2 

18.6 

11.5 

5.7 

2.6 

11.6 

22.1 

21.6 

17.5 

12.2 

5.9 

1.1 

11.6 

22.9 

21.8 

18.5 

12.9 

9.9 

1.5 

11.9 

22.5 

21.9 

17.7 

13.6 

6.8 

1.3 

11.4 

23.0 

20.3 

17.7 

11.8 

7.4 

0.8 

11.7 

22.5 

22.9 

18.5 

13.1 

6.1 

2.8 

11 . n 

2 3.2 

22.9 

19.8 

11.3 

7.7 

2.2 

12.4 

22. c 

22.2 

18.9 

12.4 

6.4 

3.6 

12.0 

22.3 

22.1 

17.3 

12.6 

6.9 

4.1 

11.« 

21.9 

22.0 

18.2 

13.0 

8.7 

1.2 

11. *’ 

21.4 

21.0 

17.9 

13.5 

8.5 

0.1 

11.9 

21.4 

21.5 

17.2 

10.5 

6 , 3 

2.8 

11.9 

20.9 

20 . 0 

16.5 

12.2 

7.5 

2.5 

1 1 . r > 

21 .6 

21.5 

18.5 

12.3 

5.7 

3.7 

11.0 


22.0 

21.0 

17.6 

13.3 

6.2 

1.2 

11.1 

21.7 

21.5 

17.2 

12.3 

5.4 

2.8 

11.2 

21.1 

20.5 

16.9 

11.4 

6.0 

3.3 

11 . 3 

22.5 

21.7 

18.0 

12.6 

7.9 

1.3 

11.7 

22.8 

21.?. 

17.7 

12.7 

7.1 

1.0 

11.5 

22.8 

22.9 

19.2 

12.2 

6.9 

2.5 

12.1 

22.4 

22.1 

18.1 

12.5 

6 .6 

3.9 

11.9 

21.6 

21.5 

18.0 

13.2 

8.6 

0.6 

11.7 

21.2 

20.8 

16.8 

11.4 

6.9 

2.6 

11.7 


21.8 

21.2 

17.4 

12.1 

6 4 

2.5 

11.4 

22.7 

22.0 

18.3 

12.5 

6.9 

2.5 

11 .? 


1901-1960 


- 0.1 


1.4 6.6 11.8 16. (' 20.1 22.2 21.* 17.8 12.3 6.6 


2.5 


11.6 
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Tablica 9. Seronske sređine temperntui e va: !uha , prosefne i ekstremne sezonr.ke srcdtne (°C) 
neograd 1B87 - 198fi.qod. 

Table 9 Seasonal menn vnlues of air temp-irature , averaqe anđ extremo seasonnl mean 

values (°C) , Belqrade 1887 - 1 9 8 > . 


God. 

ZIMA (Х11-11) 

Gođ . 

PROLEČE 'III-V) 

LETO (VI -VI II) 

JESEN (IX 



1887 

_ 

. 

13.5 

1887/83 

-3.0 

88 

11.3 

20.5 

10.1 

88 89 

-1.1 

89 

11. c 

21.0 

11.2 

89/90 

-1.3 

1890 

12.4 

21.5 

11.1 

1890/91 

-4.5 

91 

11.7 

21.8 

13.1 

91-92 

2.0 

92 

11. 0 

21.4 

12.3 

92/93 

-3.0 

93 

10.2 

19.8 

12.2 

93/91 

0.7 

94 

12.4 

21.5 

12.2 

94/93 

-1.2 

95 

10.7 

21.1 

12.4 

95/96 

1.7 

96 

10.4 

21.0 

12.9 

96/97 

97/98 

2.1 

0.8 

07 

.98 

©> 

21.1 

20.4 

10.2 

13.6 

98/99 

4.0 

99 

11.5 

19.7 

11.6 

99/1900 

2.3 

1900 

9.9 

20.6 

13.1 

1900/01 

-1.4 

01 

11.9 

20.7 

11.4 

901/02 

4.5 

02 

9.8 

20.6 

10.9 

02/03 

1.0 

03 

11.4 

19.8 

12.8 

03/04 

2.6 

04 

11.3 

21.9 

10.7 

04/05 

-0.7 

05 

11 .1 

22.3 

12.5 

05/06 

1.4 

06 

12.2 

20.4 

11.8 

06/07 

-1.1 

07 

10.2 

21.4 

13.6 

0 ~ ?? 

1.3 

'.'9 

12.2 

?! .3 

■> ш ) 

08/09 

-2.2 

09 

11 .5 

20.9 

12.2 

09/10 

4.8 

1910 

11.4 

20.3 

11.2 

1910/11 

1.8 

11 

10.9 

21.4 

13.6 

11/12 

2.6 

12 

11.1 

£0.3 

8.5 

12/13 

1.1 

13 

12.0 

18.6 

12.6 

13/14 

-1.5 

14 

12.0 

★ 

19.7 

10. Г 


* 


* 

* 

* 

14/15 

3.5 

* 

15 

10.4 

20.0 

10.1 

15/16 

3.6 

16 

12.6 

20.8 

11.3 

16/17 

0.9 

17 

10.9 

22.1 

13.1 

17/18 

1.4 

. 18 

• 12,2 

20.2 

12.9* 


* 


*■ 

* 

* 

18/19 

2.1 

* 

19 

9.6 

19.6 

12.4 

19/20 

2.6 

1920 

13.8 

20.8 

9.3 

1920/21 

3.1 

21 

12.9 

21 .4 

10.4 

21/22 

-1.3 

22 

12.8 

22.0 

10.1 

22/23 

1.9 

23 

12.9 

21 .4 

15.6 

23/24 

-0.3 

24 

П .8 

20.0 

11.5 

24/25 

2.8 

25 

11.9 

19.7 

11.8 

25/26 

2.0 

26 

1 1 .5 

18.8 

14.9 

26/27 

1.6 

27 

13.1 

/3.0 

13.2 

27/28 

0.0 

23 

J 0 . 3 

23.3 

13.1 

28/29 

-4.1 

29 

9.6 

21 .4 

13.1 

29/0 

2.6 

19 30 

1 3.0 

22.2 

14.2 

1930/ J ! 

2.1 

31 

П.З 

23.2 

10.2 


God. 

ZIMA (Х11-11) 

God . 

PROL3ĆE (III-V) 

LETO (VI -VIII) 

JI4SEN (1Х-Х1) 

1931/32 

-2.1 

32 

9.8 

21.9 

14.2 

32/33 

0.2 

33 

10.1 

19.6 

12.5 

33/34 

-1.3 

34 

15.4 

21.2 

12.9 

34/35 

0.5 

35 

1C.9 

22.2 

13.5 

’ 35/36 

4.6 

36 

13.5 

21.6 

10.7 

36/37 

1.5 

37 

13.1 

21 .4 

12.8 

37/38 

1.7 

38 

п.о 

22.1 

12.5 

38/39 

2.4 

39 

11.8 

21.9 

12.3 

39/40 

-2.8 

1940 

ЈС.З 

19.7 

13.1 

1940/41 

0.6 

41 

11.5 

20.3 

8.9 

41/42 

-2.8 

42 

1C.7 

22.7 

14.9 

42/43 

2.7 

43 

11.9 

22.2 

14.1 

43/44 

2.1 

44 

10.5 

21.9 

13.0 

44/45 

0.8 

45 

13.4 

22.5 

11.8 

45/46 

1.1 

46 

13.7 

24.5 

12.6 

46/47 

-2.0 

47 

14.6 

22.3 

13.4 

47/48 

4.1 

co 

12.8 

20.8 

12.5 

48/49 

0.9 

49 

11 .3 

19.4 

13.5 

49/50 

1.8 

19Г:0 

13 .9 

24.0 

12.7 

1950/51 

4.9 

51 

12.9 

21.9 

13.5 

51/52 

2.5 

52 

12.3 

23.5 

12.7 

52/53 

2.1 

53 

11.6 

21.7 

12.2 

53/54 

-3.2 

54 

1C.8 

21.7 

12.3 

54/55 

4.2 

55 

9.9 

20.2 

12.1 

55/56 

0.5 

56 

JC.O 

21.6 

11.5 

56/57 

2.3 

57 

11 .7 

22.3 

12.4 

57/58 

2.8 

58 

1C.8 

22.3 

12.4 

58/59 

2.5 

59 

12:. 5 

20.8 

10.9 

59/60 

2.7 

1960 

11 .4 

20.9 

13.9 

1960/61 

3.7 

61 

13.2 

21.5 

14.2 

61/62 

1.3 

62 

11 .4 

21.1 

12.6 

62/63 

-2.6 

63 

11.7 

23.4 

14.6 

63/64 

-2.0 

64 

11.0 

21.4 

12.7 

64/65 

0.8 

65 

11 .2 

20.9 

12.4 

65/66 

3.8 

66 

12.3 

20.8 

13.8 

66/67 

1.6 

67 

12.5 

21.5 

13.9 

67/68 

1.8 

68 

14.0 

20.7 

12.4 

68/69 

0.1 

69 

12.0 

20.0 

13.6 

69/70 

0.7 

1970 

11 .3 

20.7 

12.4 

1970/71 

2.6 

71 

12.1 

21.3 

10.8 

71/72 

2.6 

72 

13.7 

21.1 

10.8 

72/73 

2.3 

73 

11 .6 

21.2 

11.5 

73/74 

3.8 

74 

11 .7 

20.7 

11.5 

74/75 

3.1 

75 

13.6 

20.3 

12.0 
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Gocl. 


2Ј.МЛ (XII -II) Gođ . 


75/76 1>4 

76/77 4>9 

77/78 1л 

78/79 2>4 

79/80 2.2 

1980/81 0.7 

81/82 0.8 

82/83 4>0 

83/84 1>9 

84/85 _ 1>7 

85/86 2.6 

PRO.'5EČNE SEZONSKE 
И1МА (Х11-Ц) 
1.2 


PRO LEĆE (III-V) LETO (VI -VIII) 


JESEN (1Х-Х1) 


76 

77 

78 

79 
1980 

81 

82 

83 

84 

85 

86 


SREDINE 


11.1 
1 1.2 
1\.б 
12.9 

Г.М 
12.8 
1 '..5 
1 - 1.2 
1 1.2 
1 !.5 
1 1.2 


PROLEĆ3 (III-v) 

11.8 


19.5 

21.1 

19.9 

20.7 

20.3 

21.1 

21.4 
21.4 

19.7 
20.9 

20.8 


12.5 
11.8 
10.0 
12.2 
11.8 

12.6 
13.6 
10.9 

13.3 

11.4 

12.2 


LETO (VI-VIII) JESEN (1Х-Х1) 
21Л 12.3 


NAJVEĆE SEZONSKE SREDINE 


God. 


4.9 

1950/51 

1976/77 


.15.4 
1 934 


24.5 

1946 


15.6 

1923 


NAJMANJE SEZONSKE SREDINE 


God . 


-4.5 

1890/91 


9.5 
1 929 


18.6 

1913 


1912 


15 


Tnbllcft 10 . меае^пе i godiSnic- sredine dnevnoq makalmuma temperature vazđuha (°C) 
Beograd 1887 (VIII) - 1986. god. 

Table 10 Monthly and annual mean vatues of đaily air temperature rnaximum valuos (°C) 

Belgrade 1887 (VIII) - 198Г. 


ries. 

Gcd. 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XTI 

GOD . 

1987 








28.3 

25.7 

14.5 

12.2 

3.2 


8 

•2.2 

2.1 

13.0 

16.7 

22.4 

28.0 

28.0 

27.4 

24.6 

15.8 

6.3 

5.3 

15.6 

9 

•0.5 

4.0 

9.2 

16.5 

25.0 

28. C 

29.3 

28.5 

19.7 

20.6 

9.0 

-0.5 

15.7 

1390 

4.9 

2.8 

13.2 

19.7 

24.3 

24.2 

28.6 

32.2 

22.7 

16.7 

10.7 

0.6 

16.7 

1 

-2.0 

-0.7 

12.7 

14.2 

25.5 

26.3 

28.3 

28.9 

24.6 

21.0 

10.5 

6.2 

16.3 

2 

4.4 

7.7 

9.4 

18.2 

21.3 

25.7 

27.1 

29.3 

26.4 

19.3 

6.4 

1.9 

16.4 

3 

-6.0 

6.2 

10.0 

15.6 

20.5 

23.3 

27.6 

24.9 

23.2 

19.2 

9.0 

5.3 

15.0 

4 

1.2 

7.2 

11.7 

19.9 

23.2 

23.7 

31.3 

28.0 

23.2 

19.8 

10.5 

2.4 

lf.8 

5 

5.5 

-0.5 

9.5 

15.6 

21.3 

25.2 

29.4 

27.5 

24.4 

18.2 

10.7 

4.8 

16.0 

6 

-2.9 

3.3 

13.7 

13.4 

20.9 

26.1 

28.0 

27.4 

23.7 

21.2 

8.5 

6.1 

15.8 

7 

4.2 

6.5 

13.7 

16.6 

19.1 

24.4 

28.0 

28.8 

24.6 

14.5 

7.2 

3.7 

15.9 

8 

4.0 

5.2 

11.9 

18.5 

23.4 

25.8 

26.4 

27.2 

23.9 

20.2 

15.0 

6.3 

17.3 

9 

8.9 

9.2 

10.9 

18.4 

22.0 

23.7 

27.0 

26.3 

23.6 

17.3 

11.4 

2.0 

16.7 

1900 

5.6 

11.0 

8.7 

15.6 

20.6 

25.2 

28.0 

25.6 

24.5 

19.6 

12.4 

4.9 

16.8 

1 

-0.7 

2.8 

12.9 

17.2 

22.2 

25.7 

27.9 

26.6 

23.7 

17.4 

8.6 

9.8 

16.2 

2 

7.7 

8.8 

11.3 

16.7 

18.7 

24.4 

27.8 

28.6 

24.3 

17.4 

6.6 

0.9 

16.1 

3 

4.1 

9.6 

14.6 

14.4 

22.3 

23.2 

26.5 

28.0 

25.4 

18.8 

11.2 

7.0 

17.1 

4 

1.6 

9.8 

11.5 

16.9 

23.0 

25.9 

30.0 

30.0 

21.4 

16.8 

8.0 

5.9 

16.7 

5 

-0.5 

3.8 

10.8 

15.8 

22.8 

26.1 

29.7 

30.8 

27.5 

12.5 

14.4 

6.1 

16.6 

6 

4.0 

5.7 

13.3 

19.0 

22.7 

23.7 

28.1 

26.7 

21.8 

17.0 

13.2 

3.7 

16.6 

7 

1.2 

1.8 

6.3 

13.4 

26.1 

25.6 

28.6 

29.4 

25.2 

24.5 

9.9 

8.3 

16.7 

8 

0.8 

5.4 

11.1 

15.7 

26.0 

28.8 

27.3 

27.1 

23.2 

16.6 

5.4 

3.5 

15.9 

9 

-0.4 

0.2 

12.0 

17.6 

21.4 

25.5 

27.1 

29.4 

25.0 

20.2 

8.6 

9.5 

16.4 

1910 

6.8 

10.3 

12.5 

16.? 

21.0 

25.5 

26.6 

27.2 

20.8 

17.2 

11.1 

8.7 

17.0 

11 

3.3 

4.2 

12.3 

Г15Л) 

22.0 

25.0 

29.2 

28.7 

22.8 

19.4 

14.7 

7.8 

17.1 

12 

2.6 

10.8 

15.3 

13.5 

21.5 

26.5 

27.9 

26.2 

16.5 

( ) 

7.2 

6.8 

15.8 

13 

2.2 

4.9 

16.0 

18. Г) 

20.7 

25.1 

24.0 

23.9 

23.1 

19.5" 

12.6 

6.2 

16.4 

14 

-1.8 

3.8 

13.2 

(lO. з) 

21 . 3 

23.9 

27.2* 

25.8* 

21.5* 

15.0* 

10.2* 

5.6* 

15.3* 

15 

3.9* 

7.1* 

11.3* 

15.8* 

22.1* 

:4.7* 

27.3* 

25.6* 

19.6* 

18.6* 

11.1* 

9.1* 

16.4* 

16 

6.6 

5.7 

16.6 

17. Г 

22.2 

::7.8 

29.1 

23.4 

22.1 

18.3 

12.3 

10. 1 

18.0 

17 

4.4 

0.0 

10.1 

16.8 

24.3 

29.2 

29.5 

32.4 

28.5 

19.9 

10.9 

3.0 

17.4 

18 

7.3 

5.3 

12.9 

21.9 

23.4 

26.2 

29.1 

28.1 

29.4 

16.7* 

11.6-' 

4.7* 

18.0* 

19 

4.1* 

6.5* 

11.2* 

16.7* 

20.6* 

:-5.5* 

28.0* 

27.7* 

22.6* 

19.6* 

11.6* 

4.2* 

16.5* 

1920 

7.3 

6.6 

13.2 

22.4 

25.0 

26.2 

29.8 

28.2 

25.2 

14.8 

6.4 

5.3 

17.5 

21 

8.5 

6.7 

15.2 

18.3 

25.8 

25.0 

29.9 

30.7 

23.6 

19.3 

6.3 

2.3 

17.6 

22 

0.9 

1.4 

16.0 

16.9 

22.3 

27.0 

29.4 

30.3 

23.3 

13.0 

6.1 

5.1 

16.0 

23 

4.1 

4.9 

11.4 

16.8 

25.5 

23.2 

29.8 

30.6 

25.7 

22.7 

16.3 

5.6 

18.0 

24 

-0.3 

2.7 

9.7 

17.1 

24.9 

25.5 

27.4 

25.1 

25.7 

(17 J) 

7.6 

3.4 

15.5 

25 

3.3 

12.9 

11.4 

19.6 

23.4 

23.4 

27.0 

28.0 

21.8 

17.6 

10.7 

3.2 

16.8 

26 

3.6 

9.5 

10.3 

19.'» 

21.8 

23.6 

25.3 

24.5 

24.8 

20.4 

18.4 

4.8 

17.2 

27 

6.0 

4.3 

15.8 

18.2 

22.9 

>9.2 

30.9 

30.1 

25.6 

17.1 

12.6 

1.2 

17.8 

28 

4.2 

5.5 

9.7 

19.3 

19.2 

>6.5 

32.7 

31.1 

25.2 

18.1 

12.9 

3.7 

17.3 

29 

-0.9 

-5.3 

7.4 

13.5 

23.5 

>5.6 

27.8 

28.4 

23.2 

19.0 

13.1 

6.8 

15.2 

1930 

4.9 

7.2 

15.9 

19.5 

21.8 

>8.4 

29.5 

28.2 

26.4 

18.6 

15.2 

4.5 

18.3 
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М ? е . 

God . 

I 

II 

III 

IV 

V 

• 'T 

VII 

Vltl 

IX 

X 

XI 

x::i 

Gođ . 

1931 

4.1 

6.3 

8.9 

15.8 

25.4 

2Р.6 

31.2 

30.0 

18.9 

16.5 

9.4 

3.4 

16.5 

32 

1.2 

- 1.1 

3.0 

16.7 

24.2 

2Г.8 

29.8 

28.7 

28.7 

20.7 

9.8 

4.1 

16.0 

ЗЈ 

- 0.8 

5.6 

12.0 

13.5 

19.9 

2 : .з 

27.3 

26.4 

22.8 

18.5 

12.7 

- 1.4 

15.0 

31 

1.4 

5.1 

16.6 

21.9 

25.6 

2Г.2 

27.4 

28.1 

23.6 

16.6 

12.4 

7.6 

17.6 

3 > 

- 1.5 

5.2 

9.4 

17.8 

22.0 

28.5 

28.7 

28.9 

25.3 

23.1 

10.4 

7.0 

17.1 

3 '» 

11.0 

7.0 

15.5 

18.8 

23.7 

26.6 

31.4 

26.2 

23.7 

13.0 

9.4 

5.2 

17.6 

3 > 

1.9 

8.1 

16.0 

15.3 

25.3 

28.4 

28.1 

26.4 

25.8 

18.3 

10.1 

6.9 

17.6 

33 

3.7 

6.1 

14.4 

14.8 

21.7 

28.7 

28.8 

27.4 

23.0 

18.9 

11.9 

2.6 

16.8 

3 *» 

7.6 

7.0 

7.7 

21.1 

22.1 

2f .1 

29.5 

27.7 

24.0 

16.9 

10.4 

л.5 

17.1 

1940 

- 3.7 

1.0 

9.0 

16.9 

20.2 

22.8 

27.2 

24.4 

24.4 

18.3 

13.4 

- 0.9 

14.5 

4.1 

3.8 

8.8 

13.3 

16.9 

19.5 

25.1 

26.0 

27.2 

19.2 

15.7 

5.9 

3.4 

15.4 

4Л 

- 6 . 0 

- 0.8 

5.9 

13.6 

21.5 

2 <* .1 

27.1 

27.4 

27.2 

19.7 

8.2 

7.1 

14.6 

4.3 

0.5 

8.3 

11.3 

18.9 

20.6 

2?. 6 

28.3 

30.6 

26.5 

20.3 

10.8 

6.7 

17.2 

44 

5.4 

3.4 

6.9 

17.2 

21.1 

2 ( .0 

26.6 

28.8 

23.3 

17.9 

11.0 

3.7 

15.9 

45 

1.0 

6.2 

12.4 

17.8 

26.0 

27.1 

29.7 

28.4 

23.1 

16.8 

9.6 

5.6 

17.0 

4Г » 

0.7 

6.7 

11.9 

20,3 

24.9 

27.7 

31.1 

32.1 

28.2 

13.6 

10.7 

2.1 

17.5 

4 ‘ ; 

- 3.6 

3.9 

16.1 

20.4 

23.8 

27.3 

28.7 

27.3 

27.4 

15.8 

12.5 

6.3 

17.2 

4 » 

10.7 

4.5 

11.8 

17.9 

24.0 

23.9 

26.0 

28.2 

24.7 

18.4 

8.0 

3.1 

16.6 

4л 

5.9 

6.9 

6.6 

19.6 

22.9 

22.3 

26.2 

25.3 

24.2 

18.2 

13.6 

8.0 

16.6 

1950 

1.3 

8.2 

12.9 

19.9 

24.6 

27.8 

31.4 

31.0 

25.6 

17.0 

11.8 

9.3 

18.4 

51 

6.9 

9.6 

13.1 

17.5 

23.0 

26.0 

27.1 

28.6 

25.3 

15.6 

14.4 

7.1 

17.9 

52 

5.6 

5.1 

10.7 

21.6 

21.1 

25.8 

30.4 

32.2 

24.4 

17.8 

10.6 

6.1 

17.6 

53 

3.8 

4.5 

11.1 

18.7 

20.8 

25.7 

29.2 

26.5 

25.5 

18.5 

8.0 

4.9 

16.4 

54 

- 2.6 

- 2.0 

11.5 

14.4 

20.9 

26,6 

27.0 

28.0 

26.0 

16.4 

8.4 

7.3 

15.2 

55 

6.1 

9.5 

8.6 

12.4 

22.3 

24.8 

25.8 

24.6 

22.9 

17.5 

8.9 

8.4 

16.0 

56 

6.7 

- 4.1 

4.6 

17.2 

20.9 

23,8 

27.6 

29.6 

25.1 

18.6 

6.5 

3.6 

15.0 

57 

1.3 

11.4 

14.3 

17.6 

18.3 

28.2 

28.1 

27.2 

23.3 

16.6 

11.5 

4.1 

16.8 

58 

2.9 

12.2 

5.9 

13.9 

26.3 

25.4 

29.4 

29.7 

24.4 

17.4 

9.4 

10.3 

17.3 

59 

5.2 

2.7 

14.3 

17.0 

21.3 

24.5 

27.6 

26.4 

22.4 

17.1 

9.8 

8.0 

16.4 

1960 

3.5 

6.5 

11.1 

16.7 

20.3 

26.3 


28.0 

22.5 

21.2 

13.2 

9.7 

17.1 

61 

4.4 

7.1 

14.9 

20.9 

19.6 

26 .7 

27.3 

28.9 

26.2 

20.8 

13.1 

4.4 

17.9 

62 

5.6 

3.4 

6.1 

18.0 

23.9 

24 2 

26.3 

30.1 

23.7 

18.7 

11.5 

1.6 

16.1 

63 

- 2.6 

1.6 

10.2 

17.8 

22.9 

27 8 

29.5 

30.6 

25.4 

18.0 

18.1 

0.7 

16.7 

64 

- 2.8 

4.9 

8.7 

17.9 

20.8 

28 .6 

27.2 

26.8 

22.7 

18.3 

11.3 

5.7 

15.8 

65 

5.3 

0.9 

13.2 

L5.1 

21.0 

25 6 

28.8 

26.2 

25.8 

18.9 

11.3 

8.4 

16.7 

66 

- 0.1 

14.3 

11.2 

19.4 

22.4 

25.4 

26.9 

27.0 

24.5 

23.2 

10.2 

5.6 

17.5 

67 

2.6 

7.6 

13.7 

16.5 

22.9 

24 7 

29.2 

28,7 

25.6 

21.3 

12.3 

3.9 

17.4 

68 

2.2 

10.1 

12.5 

21.4 

24.6 

26 8 

27.3 

25.0 

22.4 

18.0 

11.7 

2.2 

17.0 

69 

8.0 

4.9 

8.0 

16.2 

26.2 

23 7 

26.2 

26.1 

23.9 

18.4 

16.5 

0.2 

16.5 

1970 

3.9 

6.3 

11.1 

17.8 

19.5 

25 6 

26.1 

27.0 

23.0 

16.5 

13.9 

5.2 

16.3 
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E ' nS . 

Gcd . 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

Gcd . 

1971 

5.1 

7.0 

8.4 

18.3 

25.1 

•5.3 

27.2 

29.1 

20.0 

16.3 

11.2 

6.1 

16.3 

72 

3.3 

8.3 

15.7 

18.9 

23.3 

77.5 

26.4 

25.2 

19.3 

14.3 

13.0 

5.2 

16.7 

73 

2.7 

7.2 

9.3 

15.9 

23.5 

75.5 

27.5 

27.3 

24.5 

17.3 

9.2 

6.2 

16.3 

1 & 

4.8 

11.6 

13.7 

15.7 

20.1 

Г 3.4 

26.6 

28.7 

24.3 

13.3 

11.1 

6.3 

16.6 

7? 

8.0 

6.0 

16.0 

17.4 

23.4 

; 4 .i 

26.6 

25.5 

25.6 

15.9 

8.2 

5.7 

16.9 

76 

5.0 

3.6 

8.4 

18.0 

22.0 

Г 3.4 

27.2 

23.6 

21.9 

18.1 

12.0 

6.9 

15.8 

77 

6.4 

12.3 

15.7 

16.2 

23.0 

Г 6.0 

27.0 

26.6 

20.4 

18.5 

12.2 

1.7 

17.2 

78 

4.9 

5.6 

13.0 

15.9 

20.0 

24.1 

26.3 

26.1 

21.1 

16.8 

4.6 

6.8 

15.4 

79 

3.7 

7.3 

15.9 

16.1 

22.5 

77.1 

25.0 

25.4 

23.7 

16.7 

10.2 

9.1 

16.9 

1930 

1.4 

5.7 

11.3 

13.8 

18.7 

74.6 

25.9 

25.7 

22.4 

18.3 

10.0 

4.0 

15.2 

31 

1.4 

6.0 

15.1 

17.1 

21.9 

76.1 

26.4 

27.4 

23.9 

19.7 

9.5 

6.3 

16.7 

32 

2.9 

3.2 

11.0 

13.6 

24.2 

76.8 

26.7 

26.6 

26.9 

18.5 

10.9 

8.2 

16.6 

33 

7.8 

5.6 

14.4 

20.8 

24.6 

23.9 

28.8 

28.1 

23.4 

17.5 

7.5 

5.0 

17.3 

34 

5.2 

3.9 

9.3 

15.8 

22.6 

24.2 

25.4 

25.8 

25.0 

19.3 

11.4 

4.2 

16.0 

35 

-0.5 

0.2 

10.6 

17.6 

24.5 

22.6 

28.3 

28.5 

23.7 

15.8 

8.8 

10.8 

15.9 

36 

6.0 

1.3 

9.7 

20.8 

24.3 

24.5 

24.7 

29.8 

24.9 

18.4 

10.1 

3.8 

16.4 
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Tablica ll, Mesečne i godiSnje sredJne dnevnog mlnimuma temperature va::đuha (°C) 

Beograd 1887 (VIII) - l ( ‘86.god. 

Table 11 Monthly and annual mean values о г đaily air t.emperature minimum values (°C) 
Đelgrađe 1887 (VIII) - J986. 


God. 

I 

II 

III 

IV 

V 

\Л 

1887 







8 

-12.0 

-5.9 

2.2 

6.6 

10.4 

14.3 

9 

-7.4 

-4.1 

0.4 

7.0 

13.5 

15.5 

1890 

-1.9 

-4.6 

1.3 

7.8 

12.2 

12. L 

1 

-10.2 

-9.0 

1.5 

5.6 

13.0 

14.5 

2 

-2.7 

-0.9 

0.0 

5.5 

10.0 

14. 3 

3 

-15.0 

-4.1 

0.7 

2.4 

8.9 

12.6 

4 

-6.4 

-2.6 

2.2 

8.1 

10.8 

12.3 

5 

-2.7 

-8.3 

1.0 

5.9 

10.3 

14. > 

6 

-10.0 

-3.6 

3.2 

4.0 

9.6 

14. ) 

7 

-3.4 

-2.0 

4.1 

6.8 

9.8 

14. 1 

8 

-3.2 

-2.9 

1.5 

7.9 

10.8 

13. ) 

9 

0.6 

-0.6 

-0.4 

6.9 

11.5 

12. 1 

1900 

-0.7 

2.8 

-0.7 

6.5 

10.9 

14. . 

1 

-8.4 

-5.3 

4.4 

6.7 

10.7 

15.:; 

2 

-0.7 

1.5 

1.6 

5.3 

7.8 

13. 1 

3 

-2.4 

-0.2 

4.1 

4.8 

10.7 

13/; 

4 

-3.6 

1.4 

1.6 

6.7 

9.8 

14. '1 

5 

-8.2 

-2.8 

2.4 

5.2 

11.5 

15." 

6 

-3.4 

-1.1 

2.2 

6.9 

10.9 

13.‘". 

7 

-5.3 

-5.0 

-1.8 

4.4 

12.9 

14. t 

8 

-6.2 

-2.8 

1.3 

5.6 

13.6 

14.6 

9 

-6.7 

-7.4 

2.8 

6.3 

10.5 

13.- 

1910 

-0.9 

2.4 

1.9 

6.7 

11.0 

13.1 

11 

-3.2 

-6.2 

1.5 

5.5 

10.7 

15/ 

12 

-5.8 

0.9 

4.8 

3.6 

9.6 

13.' 

13 

-3.2 

-3.0 

4.0 

5.9 

8.7 

13.; 

14 

-9.5 

-6.6 

3.6 

6.9 

10.5 

13.2 

15 

-1.6* 

-5.3* 

1.4* 

5.8* 

10.9* 

) 4 .?* 

16 

-0.8 

-1.2 

6.0 

6.9 

11.2 

13.9 

17 

-1.0 

-8.8 

1.4 

6.7 

9.6 

13. f 

18 

-1.2 

-1.6 

1.1 

9.2 

10.6 

11. г 

19 

1.4* 

-5.3* 

3.4* 

7.4* 

10.6* 

13..?* 

1920 

0.5 

-1.8 

2.0 

9.8 

11.7 

13.? 

21 

0.3 

-3.0 

2.7 

6.3 

11.7 

12. Г 

22 

-4.6 

-5.9 

5.6 

6.8 

10.7 

14.'/ 

23 

-1.1 

-0.9 

3.8 

6.0 

11.1 

11. P 

24 

-7.0 

-2.8 

2.1 

6.9 

12.9 

15.? 

25 

-2.4 

2.7 

1.5 

7.2 

11.4 

32.5 

26 

-1.5 

2.4 

1.2 

8.1 

1.0.6 

13.8 

27 

-0.4 

-3.2 

5.0 

7.4 

11.3 

15. P 

28 

-2.3 

-2.7 

0.0 

7.8 

9.2 

13.9 

29 

-7.0 

-13.5 

-2.0 

4.1 

.12.7 

14.3 

1930 

-1.1 

-1.3 

4.1 

8.3 

11.1 

15.3 


VII 

VIIT 

IX 

X 

XI 

XII 

God 


14.2 

13.7 

6.7 

4.2 

—Z.u 6L 

(ОЗ.б) 


15.6 

14.5 

12.5 

6.9 

-2.8 

-T.6 

5.0 

15.9 

14.9 

9.7 

10.7 

2.3 

-5.7 

6.1 

16.1 

17.3 

10.4 

5.4 

4.2 

-4.9 

6.3 

17.0 

15.9 

11.9 

9.6 

3.2 

-0.4 

6.0 

.14.0 

16.0 

13.2 

8.4 

-1.0 

-5.1 

6.0 

15.3 

13.9 

10.5 

7.6 

1.8 

-0.9 

4.5 

.17.0 

14.8 

10.3 

9.1 

1.0 

-3.3 

6.2 

16.9 

13.8 

11.6 

7.7 

3.8 

-2.0 

6.0 

16.2 

15.5 

12.5 

11.7 

1.5 

0.1 

6.2 

16.1 

16.2 

12.6 

5.8 

-1.4 

-3.5 

6.3 

14.2 

14.5 

10.4 

9.0 

4.7 

-0.5 

6.7 

15.3 

14.4 

12.4 

4.9 

2.6 

-5.3 

6.2 

16.5 

15.7 

11.5 

8.6 

5.8 

-0.5 

7.5 

16.8 

14.6 

12.4 

9.6 

0.4 

3.1 

6.7 

14.3 

15.9 

11.9 

8.4 

-0.1 

-5.1 

6.2 

15.5 

13.6 

11.2 

8.6 

3.8 

0.9 

7.0 

36.1 

14.3 

11.9 

9.4 

0.0 

-1.1 

6.7 

36.5 

16.8 

13.2 

3.6 

5.9 

-0.6 

6.5 

36.2 

14.7 

10.4 

6.9 

4.8 

-3.1 

6.6 

15.0 

14.2 

11.2 

12.5 

1.6 

1.5 

6.3 

15.4 

14.2 

9.9 

4.7 

-2.7 

-2.8 

5.4 

14.5 

16.3 

12.3 

9.9 

1.6 

2.8 

6.4 

14.8 

15.1 

10.9 

7.0 

2.2 

1.4 

7.2 

18.4 

15.4 

11.5 

7.5 

4.9 

0.3 

6.8 

15.2 

12.9 

8.5 

5.0 

1.1 

0.4 

5.8 

13.3 

13.8 

12.1 

8.0 

3.9 

-1.2 

6.3 

15.1* 

14.8* 

11.1* 

8.4* 

2.3* 

0.9* 

5.9* 

11.7* 

13.9* 

10.5* 

7.0* 

-4.0* 

0.4* 

5.7* 

15.7 

13.5 

10.8 

7.0 

5.5 

2.8 

7.6 

15.7 

16.6 

12.4 

9.8 

3.5 

-3.) 

6.4 

15.6* 

14.9* 

14.1* 

9.4* 

2.6* 

2.9* 

7.4* 

15.8* 

14.3* 

11.8* 

8.6* 

1.9* 

-1.5* 

6.8* 

15.7 

14.7 

12.2 

3.0 

-2.8 

-0.5 

6.4 

17.2 

16.5 

10.7 

5.6 

0.8 

-2.1 

6.8 

15.8 

15.0 

11.9 

7.3 

0.4 

-0.4 

6.4 

15.0 

15.2 

13.2 

10.4 

7.1 

-0.2 

7.7 

11.8 

14.2 

14.0 

8.2 

0.3 

-1.9 

6.4 

16.3 

14.8 

11.6 

7.1 

5.2 

-4.0 

7.0 

11.8 

13.5 

12.1 

8.2 

8.5 

-0.7 

7.8 

17.2 

16.2 

15.0 

8.0 

4.7 

-4.0 

7.8 

18.5 

16.7 

13.6 

7.8 

6.4 

-1.5 

7.3 

1*5. 2 

17.6 

10.9 

9.1 

6.0 

0.9 

5.7 

16.6 

14.8 

14. C 

8.3 

5.2 

-0.3 

7.9 



3 !) 


Mes . 

Gođ . 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

Cođ 

1931 

- 1.5 

- 0.6 

- 0.5 

4.5 

13.2 

16.1 

17.5 

16.2 

10.0 

6.3 

2.2 

- 3.9 

6.6 

32 

- 4.3 

- 9.8 

- 3.3 

6.8 

12.2 

13.7 

17.7 

16.6 

15.9 

10.6 

2.8 

0.0 

6.6 

33 

- 5.6 

- 1.6 

1.8 

4.5 

10.8 

12.5 

15.5 

15.3 

11.7 

9.3 

4.3 

- 6.9 

6.0 

34 

- 3.5 

- 2.3 

6.6 

10.3 

13.3 

14.5 

16.3 

16.8 

13.6 

8.4 

5.7 

2.0 

8.5 

35 

- 6.4 

- 3.6 

0.6 

7.2 

10.6 

16.3 

15.6 

15.9 

11.8 

11.7 

2.9 

1.1 

7.0 

36 

3.3 

0.1 

6.0 

7.5 

12.5 

14.1 

18.7 

14.2 

11.9 

4.9 

3.3 

- 0.6 

8.0 

37 

- 4.0 

0.0 

5.9 

6.5 

13.2 

16.4 

16.6 

16.3 

14.5 

8.8 

4.3 

0.9 

8.3 

38 

- 3.7 

- 1.9 

3.5 

3.6 

10.5 

15.7 

16.9 

16.0 

11.6 

9.3 

4.6 

- 1.7 

7.0 

39 

0.8 

- 0.5 

0.6 

9.3 

12.0 

15.4 

17.4 

16.7 

13.0 

8.5 

4.3 

- 1.6 

8.0 

1340 

- 9.7 

- 6.7 

0.4 

7.3 

10.5 

15.0 

16.8 

13.2 

12.8 

8.6 

6.6 

- 5.5 

5.8 

41 

- 2.0 

1.8 

3.2 

7.6 

10.6 

13.9 

15.8 

16.0 

9.4 

6.5 

0.2 

- 2.3 

6.7 

42 

- 11.8 

- 5.1 

- 0.4 

6.6 

12.4 

15.8 

16.8 

36.3 

15.7 

8.2 

2.4 

0.8 

6.5 

43 

- 5.9 

0.0 

2.0 

7.8 

10.1 

14.2 

16.8 

18.2 

16.0 

10.2 

4.0 

1.6 

7.9 

44 

- 0.3 

- 2.6 

0.4 

3.2 

10.4 

15.0 

16.5 

17.4 

13.5 

10.5 

4.4 

- 0.8 

7.7 

45 

- 4.6 

- 0.4 

3.3 

7.0 

13.6 

15.5 

17.7 

16.9 

13.2 

7.4 

3.2 

0.0 

7.7 

46 

- 5.1 

- 0.5 

3.2 

8.5 

14.0 

16.5 

18.5 

19.1 

15.1 

4.6 

5.1 

- 2.6 

8.0 

47 

- 9.0 

- 2.5 

5.9 

9.6 

13.3 

16.0 

17.5 

36.6 

35.5 

6.1 

5.0 

0.7 

7.9 

48 

- 3.6 

- 0.8 

1.9 

8.5 

13.3 

14.1 

15.6 

17.6 

13.8 

9.4 

2.5 

- 5.1 

7.3 

49 

- 0.6 

- 1.5 

- 1.2 

7.7 

13.0 

12.9 

15.2 

14.4 

12.9 

8.3 

6.6 

0.7 

7.4 

1950 

- 5.5 

- 0.9 

3.0 

9.4 

13.3 

15.8 

18.6 

16.9 

13.6 

5.7 

4.2 

3.0 

8.1 

51 

0.6 

1.3 

3.6 

7.1 

12.6 

15.0 

16.6 

17.4 

15.2 

7.5 

6.1 

0.2 

8.6 

52 

- 1.0 

- 1.1 

0.5 

9.7 

11.3 

15.1 

17.7 

19.2 

13.7 

8.8 

3.5 

1.1 

8.2 

53 

- 0.8 

- 1.8 

1.0 

3.0 

10.8 

16.5 

1 R .5 

чл 

13.8 

9.7 

0.5 

- 2.6 

7.4 

54 

- 7.4 

- 8.0 

3.9 

5.1 

11.2 

16.9 

36.0 

■ 64 - г 5 

3 4.1 

7.9 

3.9 

2.3 

6.9 

55 

- 0.6 

2.0 

1.5 

4.2 

10.8 

15.3 

16.8 

15.8 

13.3 

9.4 

3.8 

2.4 

7.9 

56 

0.5 

- 10.4 

- 1.1 

8.4 

11.4 

14.6 

17.2 

17.5 

13.6 

7.0 

0.8 

- 1.2 

6.5 

57 

- 3.4 

3.6 

3.7 

8.0 

10.6 

36.9 

17.7 

16.5 

12.8 

8.4 

5.4 

- 1.5 

8.2 

58 

- 3.2 

2.6 

- 1.3 

5.8 

15.0 

14.7 

17.4 

17.3 

11.9 

9.0 

4.8 

3.1 

8.1 

59 

- 1.4 

- 4.0 

4.9 

7.7 

11.5 

14.4 

17.4 

16.2 

10.6 

5.2 

3.8 

2.8 

7.4 

1960 

- 3.1 

- 0.8 

3.6 

7.5 

10.7 

14.7 

15.0 

16.2 

11.8 

10.1 

6.9 

3.9 

8.0 

61 

- 2.0 

0.4 

4.4 

10.6 

10.7 

15.4 

15.5 

15,0 

12.3 

10.4 

5.7 

- 1.8 

8.0 

62 

- 0.7 

- 1.8 

0.0 

3.6 

11.5 

13.4 

15.6 

17.2 

12.7 

3.3 

4.9 

- 3.3 

7.2 

63 

- 7.8 

- 4.8 

0.9 

П .4 

12.0 

16.6 

17.6 

38.0 

14.0 

7.7 

8.1 

- 4.2 

7.2 

64 

- 0.4 

- 1.8 

1.6 

7.7 

10.6 

16.8 

15.8 

14.7 

12.1 

9.4 

5.2 

0.4 

7.0 

65 

- 1.1 

- 5.3 

3.1 

6.2 

11.0 

15.0 

16.3 

14.2 

13.9 

5.8 

2.9 

1.6 

7.0 

66 

- 4.9 

5.1 

2.4 

9.3 

11.3 

14.2 

16.0 

16.0 

12.7 

13.1 

3.0 

0.8 

8.3 

67 

- 4.8 

- 0.6 

4.6 

7.3 

11.5 

13.8 

17.2 

16.1 

14.3 

9.8 

4.0 

- 2.3 

7.6 

68 

- 3.7 

2.4 

2.8 

9.0 

14.3 

15.4 

16.0 

14.7 

13.0 

7.7 

5.9 

- 1.4 

8.0 

69 

- 4.6 

- 0.7 

1.6 

6.4 

14.3 

14.3 

15.2 

15.7 

13.5 

7.1 

6.7 

- 3.0 

7.2 

1970 

- 1.4 

- 0.6 

3.1 

8.0 

10.3 

15.6 

15.8 

16.4 

12.1 

7.0 

5.9 

0.5 

7.7 


40 


God. 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

vm 

IX 

X 

XI 

XII 

Gocl 

197J 

- 1.3 

1.2 

0.8 

7.9 

13.7 

. 14.4 

15.6 

17.3 

11.0 

5.8 

4.0 

0.9 

7.6 

72 

1.4 

1.2 

4.7 

9.2 

12.4 

36.5 

17.2 

15.7 

10.8 

6.3 

3.9 

0.4 

8.3 

73 

- 1.6 

1.2 

2.4 

6.6 

12.8 

35.2 

17.0 

15.8 

13.9 

7.2 

0.8 

- 0.6 

7.6 

74 

- 0.2 

3.9 

4.8 

6.7 

10.8 

14.1 

15.6 

17.9 

13.9 

6.0 

4.1 

1.2 

8.2 

75 

0.3 

- 1.2 

6.6 

7.8 

13.2 

15.4 

16.4 

16.2 

14.9 

8.8 

2.6 

0.2 

8.4 

76 

- 1.5 

- 2.1 

0.3 

8.1 

10.8 

33.7 

16.4 

13.7 

12.3 

9.4 

6.2 

0.9 

7.4 

77 

0.8 

4.5 

6.2 

5.9 

12.8 

14.8 

16.3 

16.1 

11. 1 

8.4 

4.8 

- 2.8 

8.2 

78 

- 0.6 

- 0.3 

4.3 

7.4 

10.7 

14.3 

15.1 

14.8 

11.3 

8.0 

1.3 

0.5 

7.2 

79 

- 2.7 

0.8 

6.3 

6.4 

12.3 

17.0 

15.5 

15.7 

12.9 

7.4 

5.1 

2.6 

8.3 

1980 

- 4.2 

0.4 

3.1 

5.4 

10.4 

15.0 

16.2 

15.8 

11.9 

9.3 

3.0 

- 1.5 

7.1 

81 

- 3.7 

- 0.2 

6.0 

6.6 

11.9 

16.1 

16.1 

16.3 

14.8 

9.9 

2.8 

- 0.2 

8.0 

82 

- 2.9 

- 2.4 

3.0 

5.2 

13.4 

16.1 

16.7 

16.6 

16.0 

10.8 

3.5 

2.3 

8.2 

83 

2.2 

- 1.0 

4.8 

10.2 

13.7 

34.3 

17.6 

16.7 

12.4 

7.3 

0.8 

- 0.4 

8.2 

84 

- 0.3 

- 1.1 

2.3 

6.8 

12.2 

13.6 

14.5 

15.7 

14.0 

10.3 

3.9 

- 0.5 

7.6 

85 

- 6.0 

- 6.3 

2.4 

8.2 

13.8 

33.2 

16.2 

17.0 

12.3 

7.4 

3.1 

3.8 

7.1 

86 

0.2 

- 3.6 

2.4 

10.0 

14.1 

34.7 

15.2 

17.8 

12.1 

7.5 

3.3 

- 1.2 

7.7 
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Tablica 12. Apsolutnl mese<*nl J godiSnji maksimum tcmperature vazćluha (°C) 

Beograd 1887 (VIII) - 1986. <od. 

Table 12 Absolvito monthly and annual maximum of alr tomperature. (°C) 

Belgrade 1887 (VIII) - 1986. 


đatmt 


godina 

Nes. I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

God. 

d 

1887 








14 

37.3 

5 

34.3 

1 

23.5 

1 

20.6 

5 

15.5 


d 

26 

14,19 

27 

26 

17 

7 

31 

2 

9,10 

5 

2 

1 

2. VI II 

1888 

8.6 

6.3 

25.4 

26.3 

28.7 

)2.9 

34.9 

39.0 

32.0 

30.3 

20.8 

17.4 

39.0 

d 

1 

2 

12 

24 

15 

14 

14 

24 

3 

10 

1 

30 

24. VIII 

m9 

8.1 

14.3 

20.0 

23.9 

32.1 

33.0 

35.1 

38.0 

28.9 

27.3 

21.6 

3.8 

33.0 

d 

23 

18 

30 

17 

29 

29 

12 

25 

1,2 

1 

8 

4 

25.VITI 

1090 

14.6 

7.8 

28.1 

28.7 

29.7 

14.5 

34.6 

37.9 

31.3 

30.5 

18.2 

15.7 

37.9 

d 

26 

4 

19 

29 

3 

9 

4 

23 

4 

23 

14 

11 

4. VII 

1891 

4.9 

4.3 

22.1 

25.3 

30.6 

35.0 

38.4 

35.4 

33.5 

27.5 

22.4 

15.2 

39.4 

d 

15 

20 

29 

29 

30 

15 

9 

19 

4 

1 

3 

13 

19. VIII 

1892 

13.5 

18.0 

24.5 

25.3 

31.3 

10.9 

33.4 

36.1 

34.1 

27.2 

21.2 

9.1 

36.1 

d 

27 

28 

15 

27 

18 

30 

12 

24 

17 

"1 

/ 

6 

1 

12. VII 

1893 

4.5 

18.2 

19.6 

25.3 

28.4 

31.3 

33.1 

31.7 

28.7 

28.3 

23.5 

13.4 

33.1 

<1 

24 

12 

13 

27,28 

26 

7 

15 

27 

4 

21 

13 

5 

15. VII 

1894 
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7. VIII 

1962 

17.6 

13.9 

17.6 

26.8 

31.2 

33.9 

35.3 

35.8 

34.0 

25.2 

20.5 

11.0 

35.8 

đ 

5 

20 

12 

24 

28 

30 

1 

15 

5 

4 

16 

5 

15. VIII 

1963 

14.2 

10.8 

20.6 

25.2 

28.8 

35.7 

36.9 

38.4 

33.3 

21.2 

27.2 

7.7 

38.4 

d 

24 

19 

30 

21 

14 

22 

22 

22 

6 

13 

29 

18 

22. VII 

1964 

2.9 

13.8 

22.3 

25.2 

26.4 

32.3 

33.6 

32.4 

30.6 

25.4 

18.0 

12.3 

33.6 

đ 

31 

1 

16 

8 

18 

27 

26 

8 

11 

2 

4 

8 

26. V II 

1965 

20.3 

14.8 

19.7 

21.9 

31.6 

33.7 

37.7 

33.1 

32.2 

28.2 

24.1 

16.3 

37.7 

d 

3 

22 

28 

20 

7 

24 

6 

4,19 

13 

12 

3 

2 

6. 

VII, 19. VIII 

1966 

6.6 

23.1 

20.9 

25.0 

28.7 

31.2 

32.7 

32.7 

30.8 

28.2 

17.9 

13.5 

32.7 

d 

22 

26 

11 

9 

15 

27 

23 

10 

4 

3 

16 

25 

10. VIII 

1967 

9.8 

19.6 

24.2 

26.3 

28.8 

33.8 

34.0 

35.5 

30.7 

27.7 

23.8 

12.6 

35.5 


đatun 


ftes. 

^odlna 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

Gnđ. 

d 

16,17 

25 

31 

24 

6 

29 

11 

17,18 

16 

14 

1 

19 

11. VII 

1968 

9.5 

21.7 

25.8 

29.9 

33.5 

34.0 

37.3 

30.1 

30.1 

28.0 

22. P 

13.4 

37.3 

d 

31 

2 

13 

29 

16,29 

24 

27 

15 

3 

1 

14 

19 

16,29,V 

1969 

11.5 

15.0 

18.0 

27.4 

33.5 

29.9 

32.0 

33.0 

29.6 

25.2 

25.2 

5.4 

33.5 

d 

15 

5 

25 

25 

10 

17 

23,25 

7 

11 

7 

3 

30 

11. IX 

1970 

15.1 

18.3 

23.5 

27.9 

28.1 

30.7 

32.2 

33.0 

34.0 

25.2 

23.3 

17.3 

34.0 

đ 

27 

l 

20 

23 

21 

Г 5,27 

18 

7 

5 

9,14 

o 

23 

7. VIII 

1971 

16.0 

15.6 

22.8 

26.0 

29.8 

30.2 

34.4 

35.0 

26.0 

24.5 

22.5 

12.3 

35.0 

d 

9 

12 

9 

5 

16 

15 

16 

16 

8 

13 

14 

4 

16 .VIII 

1972 

11.2 

15.4 

23.8 

27.3 

30.3 

34.0 

31.5 

34.9 

27.7 

25.6 

19.6 

16.0 

34.9 

d 

31 

10 

27 

10 

6 

29 

18 

7 

9 

18 

6 

23 

18. VII 

1973 

7.7 

16,7 

19.5 

27.7 

34.1 

32.1 

36.1 

31.8 

31.2 

26,2 

22./ 

16.0 

36.1 

d 

27 

12 

19 

28 

31 

6 

18 

4 

4 

4 

16 

29 

18. VIII 

1974 

9.7 

17.6 

26.6 

23.6 

29.4 

29.5 

35.3 

34.9 

30.2 

21.0 

18.4 

12.6 

35.3 

đ 

6 

13 

31 

6 

22 

24 

19 

12 

16 

1 

2,18 

6 

19. VII 

1975 

14.7 

15.1 

26.7 

28.6 

28.2 

31.0 

33.4 

30.6 

30.9 

26.4 

15.6 

12.9 

33.4 

d 

23 

29 

1 

5 

21 

22 

20 

29,31 

14,29 

12 

5 

2 

20. VII 

1976 

14.6 

13.2 

18.0 

25.3 

26.7 

30.2 

32.5 

27.7 

29.7 

27.5 

21.6 

14.4 

32.5 

d 

30 

23 

23 

29 

4 

14 

31 

28 

9 

8 

12 

29 

31. VII 

1977 

15.3 

23.0 

28.9 

26.6 

30.1 

33.5 

34.4 

31.3 

30.6 

25.5 

23.7 

11.0 

34.4 

đ 

13 

20 

30 

12 

1 

10 

19 

8 

11 

4 

3 

29 

8. VIII 

1978 

13.7 

19.5 

21.0 

25.2 

27.7 

30.0 

32.6 

34.1 

28.0 

26.3 

13.5 

18.4 

34.1 

d 

29 

15 

15 

16 

21 

14 

31 

2 

21 

16 

9 

11 

2. VIII 

1979 

15.1 

16.4 

23.2 

22.6 

30.6 

31.5 

32.4 

35.1 

29.1 

28.7 

19.9 

17.2 

35.1 

d 

31 

Г, 

29 

16 

28 

15 

21 

8 

22 

13 

18 

21 

21. VII 

1980 

14.7 

14.1 

22.2 

22.0 

25.6 

32.4 

32.8 

32.7 

28.8 

26.1 

18.7 

10,6 

32.8 

d 

3 

3 

26 

11 

27 

29 

25 

3 

23 

7 

2 

31 

3.VITI 

1981 

8.9 

14.6 

24.7 

23.9 

29.2 

33.7 

34.1 

38.0 

31.6 

29.0 

21.9 

15.9 

38.0 

d 

1 

8 

28 

3 

11 

26 

4 

28 

6,7 

14 

13 

10 

26.71 

1982 

18.2 

10.3 

21.3 

22.6 

31.8 

35.7 

33.8 

31.8 

32.2 

26.5 

19.2 

18.7 

35.7 

28. 

d 

18 

11 

25 

21 

15 

5 

28 

3 

11 

5 

27 

21 

VII, 3. VIII 

983 

18.2 

17.7 

24.2 

27.0 

32.1 

30.6 

34.7 

34.7 

34.0 

28.1 

16.3 

14.3 

34.7 

d 

2 

7 

29 

16 

20 

29 

12 

1 

5 

1 

24 

18 

12. VII 

?.984 

15.1 

13.4 

21.1 

22.4 

30.2 

31.6 

35.6 

32.2 

32.0 

27.3 

22.0 

14.3 

35.6 

d 

24 

2 

31 

10 

13 

7 

29 

6 

22 

4 

13 

6,29 

29. VII 

1985 

15.8 

10.8 

22.6 

25.0 

30.2 

31.0 

36.9 

35.8 

29.2 

27.7 

23.7 

16.8 

36.9 

d 

3,24 

10 

29 

26 

28,30 

16 

24 

19 

15 

23 

15 

30 

19.VITI 

1986 

13.7 

9.1 

24.7 

29.4 

29.7 

30.8 

32.0 

34.7 

33.0 

27.0 

17.3 

14.7 

34.7 



/ 
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TaMlca 15. Apsolut.nl mesečnl i codiSnji ninimum temprrature vazđuhn (°C) 
Beograd 1887 (VIII) * 1986. gol. 

Table 1з Absoluto monthly *and annual m nimum nir trmperature (°C) 
Bolgrade 1887 (VIII) - 1986. 


godli« 

Mas. I 

II 

III 

TV 

V 

VI 

VI I 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

Ood. 

d 

1887 








7 

9.8 

26 

4.1 

24 

0.4 

18 

-5.6 

29 

-16.7 


d 

1888 

6 

-22.8 

8 

-17.5 

3 

-13.5 

13 

1.6 

14 

3.8 

з 

7.2 

3 

9.8 

5 

, 8.8 

19,22 

7.8 

22 

-1.3 

10 

-15.2 

14 

-13.5 

6.1 

-22.8 

d 

1889 

3 

-15.9 

15 

-15.0 

3 

-6.0 

5 

-0.9 

f ^ 

(10 .0) 

1 8 
11.1 

29 

П.З 

29 

10.9 

19 

4.1 

29 

5.1 

17 

-4.0 

11 

-10.0 

3.1 

-15.9 

d 

1890 

1 

-7.9 

23 

-9.4 

4 

-16.3 

2 

1.3 

1 

5.7 

3,10 

6.8 

27 

10.7 

27 

10.6 

15 

3.7 

26 

-4.6 

27 

-2.2 

14,31 

-13.6 

4. III 
-16.3 

d 

1891 

17 

-17.0 

15 

-17.3 

2 

-15.0 

2 

-rl.9 

19 

6.1 

14 

6.1 

13 

13.1 

9 

11.5 

26 

3.0 

31 

-2.5 

1 

-7.3 

21 

-11.6 

15.11 

-173 

d 

1892 

23 

-14.8 

11 

-7.8 

7 

-13.2 

10 

-3.1 

20 

5.3 

8 

8.9 

2 

8.7 

5 

9.9 

9 ,10 
11.1 

28 

-1.8 

29 

-13.2 

26 

-14.0 

23.1 

-14.8 

d 

1893 

10 

-26.2 

6 

-21.0 

10 

-5.9 

15 

-5.6 

6,7 

1.1 

5 

10.0 

19 

IC.1 

29 

9.1 

6 

7.8 

21 

-2.7 

30 

-2.5 

31 

-10.6 

10. 1 
-26.2 

d 

1894 

5 

-16.8 

19 

-10.6 

27 

-1.4 

1 

0.2 

7 

4.1 

16 

3.9 

1 

11.0 

15 

10.0 

15 

5.0 

17 

-0.3 

22 

-5.0 

15 

-11.2 

5.1 

-16.8 

d 

1895 

4 

-9.8 

6 

-17.1 

1 

-7.6 

6 

0.3 

18 

5.1 

17 

9.5 

7 

11.0 

19 

8.8 

23 

4.2 

18 

1.0 

30 

-5.7 

31 

-10.2 

6. II 
-17.1 

d 

1896 

11 

-14.5 

17 

-9.8 

1 

-4.5 

7 

-0.9 

19 

5.6 

1 

10.2 

7 

11.0 

19 

10.0 

25 

8.0 

28 

4.7 

30 

-11.0 

3 

-13.0 

11. 1 
-14.5 

d 

1897 

30 

-12.0 

10 

-8.2 

5 

-0.7 

6 

2.0 

11,13 

6.0 

22 

8.7 

30 

11.7 

22 

12.7 

23 

7.4 

26 

-0.7 

11 

-10.5 

23 

-12.7 

23. XII 
-12.7 

d 

1898 

27 

-12.0 

12 

-14.2 

10 

-8.4 

7 

1.6 

16 

6.8 

5 

8.6 

16 

8.8 

11 

10.2 

18 

4.2 

12 

1.2 

22 

-5.0 

23 

-11.9 

12.11 

-14.2 

d 

1899 

8 

-8.0 

27 

-10.3 

7 

-9.0 

2 

-2.2 

2 

1.0 

12 

6.3 

4 

9.8 

27 

8.9 

12 

3.8 

20 

-1.1 

22 

-1.5 

25 

-14.0 

25. XII 
-14.0 

d 

1900 

13 

-7.1 

24 

-1.2 

4 

-11.0 

2 

0.5 

12 

Л.8 

25 

10.9 

L1 

11.0 

2 

12.2 

5 

7.2 

25 

2.3 

27 

1.6 

28 

-5.0 

4. III 
11.0 

d 

1901 

10 

-38.0 

16 

-16.7 

1 

-3.2 

19 

0.3 

6 

5.5 

18 

10.0 

12 

12.« 

10 

12.4 

30 

8.1 

9 

2.9 

30 

-7.4 

6 

-5.2 

10. 1 
-18.0 

d 

1902 

16 

-9.5 

22 

-5.6 

14 

-9.6 

24 

0.0 

1 

.1.9 

20 

10.8 

13 

9.0 

14 

9.0 

25 

2.5 

26 

1.3 

24 

-9.5 

16 

-15.3 

16. XII 
-15.3 

d 

1903 

18 
-3 2.7 

18 

-7.4 

15 

-0.2 

19 

-1.8 

19 

4.6 

5 

8.9 

9 

11.0 

31 

8.6 

24 

5.4 

21 

-1.7 

28 

-2.5 

29 

-6.7 

18.1 

-12.7 

d 

1904 

13 

-10.4 

1 

-3.1 

22 

-4.9 

9 

0.7 

26 

5.6 

1 ! 
7.2 

! 21 

12.3 

30 

10.2 

21 

5.5 

20 

4.1 

16 

-10.1 

29 

-12.0 

29. XII 
-12.0 

d 

1905 

4 

-17.0 

18 

-9.6 

23 

-1.2 

8 

-1.5 

28 
f .8 

13 

11.6 

16 

11.9 

14 

9.8 

19 

3.8 

20 

-0.8 

26 

-1.0 

19 

-7.0 

4.1 

-17.0 

đ 

1906 

1 

-19.0 

3 

-5.0 

12 

-3.7 

6 

-2.8 

5 

5.7 

4 

7.0 

23 

11.5 

29 

6.4 

10 

0.6 

10,26 

1.0 

15 

-4.4 

24 

-12.2 

24. XII 
-12.2 


47 


datum 


oodina 

Mos . I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

God . 

đ 

22 

17 

14 

22 

1 

5,6 

14 

23 

22 

23,24 

6 

18 

22.1 

1907 

- 18.1 

- 2.7 

- 7.3 

0.3 

5.2 

9.6 

8.0 

8.0 

5.3 

7.0 

- 6.9 

- 9.7 

- 18.1 

d 

7 

11 

16 

2 

2 

12 

2 

4 

15 

22 

16 

7,8 

7.1 

1908 

- 18.0 

- 10.4 

- 2.9 

0.0 

5.6 

8.1 

11.0 

9.6 

5.4 

- 1.2 

- 10.0 

- 10.0 

- 18.0 

d 

30 

23 

7 

4 

9 

27 

10 

1 

8 

27 

25,30 

18 

30.1 

1909 

- 18.0 

- 14.0 

- 3.4 

- 0.2 

0.2 

9.4 

10.6 

12.4 

8.4 

2.6 

- 7.0 

- 6.2 

- 38.0 

đ 

24 

15 

26 

12 

7 

" 1,22 

24 

26 

19 

17 

27 

24 

24.1 

1910 

- 7.0 

- 0.5 

- 4.1 

0.0 

4.0 

9.0 

12.0 

10.6 

6.5 

0.2 

- 4.0 

- 4.0 

- 7.0 

d 

31 

9 

1 

3 

26 

16 

6 

18 

17 

19 

8 

31 

9 . II 

1911 

- 13.0 

- 17.0 

- 3.5 

- 1.9 

3.9 

7.6 

11.4 

9.8 

5.0 

0.5 

- 0.8 

- 5.0 

- 17.0 

d 

15,16 

2 

16 

14 

1 

2 

7 

24 

24 

28 

5 

22 

15 , 16.1 

1912 

- 16 . 2 . 

- 8.8 

- 2.0 

- 3.7 

4.5 

10.2 

10.3 

8.0 

4.8 

- 0.3 

- 3.9 

- 4.6 

- 16.2 

d 

31 

20 

3 

14 

9 

17 

20,22 

17 

12 

19 

27 

20 

20. XII 

1913 

- 10.4 

- 8.8 

- 10.4 

- 1.6 

2.4 

4.0 

9.6 

10.4 

6.5 

2.0 

- 4.2 

- 10.5 

- 10.5 

đ 

27 

7 

4 

30 

3 

4 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

27.1 

1914 

- 20.8 

- 18.0 

- 0.8 

0.8 

1.0 

7.9 

9.9 

9.7 

3.9 

2.2 

- 6.0 

- 5.4 

- 20.8 

d 

* 

* 

* 

* 

* 

•» 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

XI * 

1915 

- 8.9 

- 14.5 

- 7.5 

- 0.9 

4.5 

10. 5 

9.1 

7.1 

1.2 

- 0.4 

- 13.9 

- 6.4 

- 13.9 

d 

20 

2 

1 

12 

21 

1 

17 

10 

24 

18 

17 

29 

20.1 

1916 

- 5.7 

- 5.0 

2.0 

1.1 

4.7 

9.1 

12.1 

8.7 

4.1 

0.8 

- 3.3 

- 2.4 

- 5.7 

d 

28 

11 

4 

20 

23 

16 

13 

19 

5,26 

8 

18 

6 

11,11 

1917 

- 8.5 

- 18.9 

- 8.4 

0.5 

0.7 

9.2 

12.0 

11.5 

7.5 

2.7 

- 3.5 

- 10.0 

- 13.9 

d 

10 

18 

28 

1 

27 

3 

8 

13 

15,22 

* 

* 

* 

10. 1 

1918 

- 11.6 

- 7.9 

- 7.7 

4.5 

5.3 

5.7 

10.7 

31.2 

8.5 

4.4 

- 4.6 

- 1.7 

- 11.6 

đ 

* 

* 

* 

* 

* 


* 

* 

* 

* 

* 

* 

II * 

1919 

co 

с”) 

1 

- 14.5 

- 1.2 

1.П 

3.8 

6.2 

11.4 

8.3 

6.3 

2.6 

- 5.6 

- 10.0 

- 14.5 

đ 

26 

10 

1 

8 

13 

7 

29,30 

31 

14 

30 

1 

10,15 

30. X 

1920 

•• 5.8 

- 5.7 

- 3.1 

3.5 

4.3 

8.2 

10.1 

9.3 

6.4 

- 13.0 

- 7.5 

- 6.0 

- 13.0 

d 

26 

?2 

10 

3 

6 

1 > 21,22 6 

31 

22 

31 

26 

14 

26.1 

1921 

- 8.3 

- 8.2 

- 2.6 

0.6 

7.0 

7.6 

11.4 

8.9 

5.0 

0.5 

- 9.0 

- 8.2 

- 3.3 

d 

26 

]3 

4 

3 

9 

3. 

30 

25 

20 

24 

29 

12 

13.11 

1922 

- 10.5 

- 22.6 

- 0.6 

- 0.2 

6.9 

9.7 

9.7 

7.0 

2.9 

2.8 

- 11.1 

- 12.7 

- 22.6 

d 

23 

12 , 16,17 21 

2 

5 

Cl 

1 

14 

26 

18 

20 

21 

21. XII 

1923 

- 11.4 

- 6.2 

- 0.7 

- 2.5 

5.6 

6.2 

11.6 

10.1 

6.7 

3.3 

0.5 

- 18.8 

- 18.8 

d 

25 

1 

1 

33 

3 

1 (. 

12,26 

27 

18 

18 

22 

14 

25.1 

1924 

- 14.5 

- 30.3 

- 8.3 

0.6 

6.5 

11 . f 

10.4 

8.6 

10.6 

2.1 

- 5.7 

- 8.4 

- 14.5 

d 

24 

3 

14 

1 

21 

( 

2 

18 

17 

17 

28 

9 

9 . ХТ1 

1925 

- 6.8 

- 4.2 

- 8.2 

0.2 

4.0 

8.C 

12.8 

10. 0 

5.9 

- 1.0 

- 4.7 

- 16.7 

- 16.7 

d 

12 

28 

1 

4 

10 

c 

2 

4 

21 

20 

29 

24 

12.1 

1926 

- 10.9 

- 6.1 

- 7.5 

- 0.1 

5.9 

9.5 

10.5 

10.6 

4.7 

- 0.7 

- 0.4 

- 8.8 

- 10.9 

d 

9 

2 

17,18 

14 

13 

8 

25 

28 

14 

5 

30 

21,22 

21 , 22 ,XTI 

1927 

- 6.5 

- 12.2 

- 0.3 

2.4 

3.0 

9.2 

11.9 

11.9 

8.7 

2.8 

- 2.5 

- 18.6 

- 18.6 


48 


đatun 

Mos. I II III Т\' V VI VII VIII IX X XI XII cođ. 

gođina 


d 

4 

7 

1 

14 

13 

3 

9 

8 

25 

17 

30 

27 

4.1 

1928 

- 12.2 

- 11.1 

- 6.7 

1.4 

3.2 

4.8 

12.5 

9.8 

3.8 

- 0.2 

- 0.2 

- 11.1 

- 12.2 

d 

18 

11 

4 

7 

2 

2 

11 

23 

27 

14 

16,17 

23 

11. II 

1929 

- 14.0 

- 25.5 

- 14.4 

- 1.7 

R.7 

9.0 

10 ..9 

14.2 

2.9 

2.8 

0.5 

- 6.3 

- 25.5 

d 

22,24 

10 

7 

1 

10 

6 

13,15 

16 

18 

29 

19 

26 

10 . II 

1930 

- 6.5 

- 8.1 

- 4.5 

- 1.0 

6.0 

9.9 

11.8 

9.0 

9.4 

2.2 

- 2.5 

- 5.4 

- 8.1 

d 

13 

6 

6 

1 

2 

28 

2.3 

29 

28 

22 

24 

2 

2. XII 

1931 

- 7.6 

- 5.0 

- 6.2 

- 6.1 

4.5 

10.2 

12 ..5 

10.1 

1.7 

1.1 

- 5.0 

- 12.4 

- 32.4 

d 

3 

15 

1 

10 

12 

11 

80 

7 

16 

21 

16 

30 

15.11 

1932 

- 12.0 

- 18.1 

- 13.6 

1.4 

3.6 

8.3 

13.9 

13.1 

7.9 

3.3 

- 3.2 

- 4.1 

- 18.1 

đ 

29 

13 

13 

10 

17 

5 

7 

28 

11,20 

5 

30 

23 

23. XII 

1933 

- 19.0 

- 7.2 

- 3.5 

- 0.3 

5.2 

6.3 

9.3 

9.3 

6.9 

5.2 

- 5.0 

- 19.3 

- 19.3 

d 

24 

3,4 

6 

2,3 

29 

18,23 

5 

6,18 

15 

21 

26 

3 

3 , 4.11 

1934 

- 6.9 

- 10.7 

- 0.9 

1.0 

6.7 

11.0 

10.7 

12.0 

10.8 

1.3 

- 1.1 

- 1.9 

- 10.7 

d 

19 

13 

7 

1 

3 

3 

31 

1 

28 

28 

28 

23 

13.11 

1935 

- 15.5 

- 20.4 

- 7.4 

0.3 

- 1.4 

11.9 

11.0 

10.9 

4.9 

3.0 

- 2.9 

- 6.8 

- 20.4 

d 

16 

12 

15 

20 

6 

10 

3.5 

28 

30 

13 

25 

30 

12 .11 

1936 

- 2.5 

- 15.0 

1.3 

2.1 

9.1 

7.8 

13.6 

8.3 

2.7 

- 0.2 

- 4.4 

- 5.9 

- 35.0 

d 

26 

1,2 

4 

7 

1 

1 

12 

18 

13 

18 

30 

30 

26.1 

1937 

- 11.2 

- 5.2 

- 2.4 

3.3 

6.2 

12.4 

10.6 

11.8 

10.9 

2.1 

- 2.9 

- 7.6 

- 11.2 

d 

6 

24 

14 

11,12 

6 

1 

12 

25 

19 

26 

20 

19 

6.1 

1938 

- 19.5 

- 7.5 

- 5.7 

- 0.1 

2.6 

8.6 

12.8 

9.1 

8.6 

2.1 

0.7 

- 13.3 

- 19.5 

đ 

8 

4 

14 

12 

25 

6 

26 

18 

29 

10 

26 

31 

31. XII 

1939 

- 8.8 

- 5.9 

- 3.9 

3.4 

9.0 

9.2 

9.7 

11.9 

1.9 

2.0 

0.1 

- 15.8 

- 15.8 

đ 

13 

15 

7 

1 

15 

8 

14 

18 

13 

18 

9,28 

17 

15.11 

1940 

- 16.2 

- 17.8 

- 8.1 

- 1.8 

5. 4 

11.1 

11.9 

9.4 

7.3 

- 0.3 

1.3 

- 14.7 

- 17.8 

d 

13 

8 

19 

12 

4 

5 

8 

8 

11 

28 

29 

30 

30. XII 

1941 

- 10.2 

- 6.3 

- 5.7 

- 0.4 

4.8 

9.3 

11.5 

9.7 

6.7 

0.5 

- 8.0 

- 15.1 

- 15.1 

d 

24 

4 

22 

1 

6 

17 

1.5 

9 

18 

21 

27 

29 

24.1 

1942 

- 23.8 

10.2 

- 7.0 

- 2.2 

2.1 

10.1 

13.1 

11.2 

12.0 

1.1 

- 5.0 

- 4.2 

- 23.8 

d 

12,27 

10 

5 

10 

21 

9,19 

10,25 

14 

1 

31 

28 

19 

12 , 27.1 

1943 

- 13.0 

- 3.0 

- 7.0 

- 0.3 

4.9 

12.0 

12.0 

13.0 

12.1 

4.5 

- 0.8 

- 5.4 

- 13.0 

d 

7 

23 

28 

3 

1 

25 

14 

7 

18 

5 

23 

28 

23.11 

1944 

- 7.4 

10.6 

- 4.3 

- 2.5 

2.9 

10.5 

12.5 

12.7 

8.4 

6.0 

-C .4 

- 8.0 

- 10.6 

d 

29 

21 

10 

16 

4 

2 

5 

3 

28 

8 

20 

13 

29.1 

1945 

- 13.0 

- 6.7 

- 7.1 

0.7 

4.1 

10.1 

11.8 

12.2 

7.0 

3.6 

- 2.5 

- 11.1 

- 13.0 

d 

19 

23 

20 

12 

10 

6 

12 

25 

23 

25 

12 

19 

19 . ХТ1 

1946 

- 11.0 

- 6.6 

- 2.1 

0.8 

6.8 

10.6 

13.5 

12.5 

8.1 

- 6.9 

- 0.1 

- 12.2 

- 12.2 

d 

8 

3 

10 

14 

6 

12 

14 

30,31 

5 

21 

18,27 

19 

8.1 

1947 

- 24.5 

11.0 

- 1.3 

2.3 

6.2 

8.5 

13.2 

8.7 

11.0 

- 1.5 

- 0.9 

- 8.9 

- 24.5 
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Datum 


M'39. 

qoć lna 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

God. 

d 

2 

21 

13,27 

27 

20 

1 

10 

23 

23 

11 

30 

29 

29. XII 

1948 

-9.2 

-7.4 

-2.8 

-0.5 

6.7 

9.2 

8.3 

12.5 

7.4 

0.5 

-8.3 

-12.3 

-12.3 

đ 

24 

4 

6 

11 

11 

23 

21 

20 

28 

21 

30 

25 

4. II 

1949 

-7.8 

-11.8 

-7.8 

-0.5 

7.8 

9.2 

10.2 

7.8 

7.3 

3.7 

0.5 

-4.0 

-11.8 

d 

26 

4 

25 

9 

1 

5 

10 

5 

23,25 

23 

28 

31 

4. II 

1950 

-14.0 

-16.3 

-0.9 

1.3 

6.9 

12.2 

13.0 

12.4 

7.5 

-2.0 

-1.1 

-2.0 

-16.3 

d 

18 

3 

3 

2,16 

12 

2 

22 

19 

22 

10 

30 

22 

3.11,22. XII 

1951 

-2.5 

-5.6 

-3.0 

2.1 

6.7 

12.1 

12.3 

12.0 

5.1 

3.3 

-0.4 

-5.6 

-5.6 

d 

29 

10 

8 

5 

19 

11. 

26 

24 

21 

10 

11 

11 

8. III 

1992 

-5.5 

-7.7 

-11.0 

0.4 

3.7 

10.3 

11.6 

13.0 

7.9 

2.4 

-1.3 

-3.3 

-11.0 

d 

22 

9 

14 

22 

11 

г. 

21 

9 

8 

8 

18 

27 

27. XII 

1953 

-8.1 

-9.7 

-6.3 

2.5 

0.4 

9.9 

13.7 

11.6 

4.6 

2.4 

-7.0 

-14.5 

-14.5 

d 

4 

6 

9 

12,13 

15 

8 

10 

2 

30 

28 

23 

21 

4.1 

1954 

-18.2 

-16.2 

-0.3 

-0.3 

6.0 

13.1 

11.2 

12.7 

6.6 

1.1 

-4.7 

-2.9 

-18.2 

d 

3 

15 

5 

19 

24 

<1 

7 

9 

21 

30 

27 

13 

5. III 

1955 

-4.3 

-4.4 

-7.1 

-0.6 

2.9 

9.3 

12.9 

11.2 

7.7 

1.4 

-4.7 

-1.5 

-7.1 

d 

31 

17 

10 

9 

2 

10 

26 

16 

19 

1.2 

10 

29 

17.11 

1956 

-9.6 

-20.5 

-6.1 

-1.6 

5.5 

11.6 

13.5 

12.7 

6.0 

0.6 

-5.5 

-6.3 

-20.5 

đ 

21 

23 

2 

34 

9 

28 

25 

31 

28 

7 

30 

4 

4. XII 

1957 

-10.9 

-1.6 

-5.2 

0.9 

2.2 

11.4 

13.2 

9.4 

7.0 

4.4 

-5.9 

-14.8 

-14.8 

d 

29 

2 

5 

1 

5 

8 

27 

28,29 

29 

20 

24 

9 

29.1 

1958 

-12.5 

-7.0 

-8.8 

-1.4 

5.9 

8.6 

11.5 

12.6 

5.0 

-0.8 

-1.1 

-6.4 

-12.5 

d 

18 

4 

12 

4 

4 

6 

1 

31 

30 

15 

/24^ 

\ 8 

4. II 

1959 

-10.9 

-11.6 

0.2 

1.3 

4.7 

10.5 

13.7 

11.9 

3.4 

0.0 

(Л.5 

j *1.4 

-11.6 

d 

15 

2 

8 

26 

4 

22 

2 

21 

26 

19 

27,30 

27 

2 .11 

1960 

-11.8 

-11.9 

-3.9 

1.4 

3.8 

11.7 

8.9 

11.0 

5.0 

2.5 

2.0 

-0.9 

-11.9 

d 

19 

14 

3 

13 

14 

5 

31 

31 

28 

16 

22 

16 

19.1 

1961 

-11.1 

-3.9 

-1.2 

5.4 

4.5 

13.2 

10.7 

14.2 

10.6 

6.0 

--3.7 

-31.0 

-11.1 

d 

30 

16 

19 

2 

2 

7 

5 

21 

23 

25 

25 

24 

24. XII 

1.962 

-6.7 

-7.3 

-7.8 

2.1 

4.1 

4.6 

10.0 

11.7 

5.8 

1.6 

-2.4 

-11.8 

11.8 

d 

24 

1,2,28 

1 

4 

7,8 

3 

10 

23 

30 

16 

22 

19 

24.1 

1963 

-21.0 

-11.0 

- 11.1 

- 0.3 

7.1 

9.9 

13.1 

10.9 

5.0 

1.9 

-0.6 

-13.5 

-21.0 

d 

21 

23 

18 

9 

7 

30 

1 

25 

22 

20 

23 

9 

21.1 

1964 

-16.2 

-7.9 

-5.4 

1.4 

4.6 

12.4 

9.3 

9.4 

5.7 

4.7 

-0.7 

-4.0 

-16.2 

đ 

1 

11 

Л 'T 

\ 2 

4 

10 

7 

28 

17 

23 

25 

15 

11. П 

1965 

-8.6 

-11.3 

( 5.1 


2.8 

11.4 

10.0 

8.8 

9.5 

-1,5 

-5.6 

-3.6 

-11.3 

d 

21 

1 

21 

1 

30,31 

I 

9 

28 

22 

31 

27 

24 

24.1 

1966 

-14.9 

-3.9 

-1.8 

1.4 

8.2 

7.5 

10.6 

10.3 

7.6 

1.8 

-2.5 

-4.5 

-14.9 


11 

13 

18 

20 

5 

12 

10 

23 

30 

20 

25 

16 

16. XII 

1967 

-15.0 

-8.4 

-0.5 

0.4 

5.1 

8.5 

12.8 

11.5 

9.9 

-0.5 

-5.4 

-15.1 

-15.1 



50 


datum 


gođlna 

Мез . I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

Oođ . 

đ 

14 

19 

4 

12 

20 

12 

23 

22 

27 

21 

27 

13 

14.1 

1968 

- 12.9 

- 3.5 

- 5.6 

- 0.3 

8.3 

8.5 

10.9 

10.0 

4.9 

- 0.8 

- 0.6 

- 6.0 

- 12.9 

d 

12 

11,12 

9 

18 

21 

28 

16 

29 

22 

22 

28 

22 

12.1 

1969 

- 15.4 

- 9.4 

- 6.5 

0.7 

7.9 

10.4 

9.6 

10.2 

8.4 

2.9 

- 2.4 

- 8.3 

- 15.4 

d 

22 

3 

2 

4 

2 

3 

18 

27 

29 

25 

26 

26,27 

"> 2.1 

1970 

- 9.0 

- 6.5 

- 4.0 

0.3 

4.0 

9.0 

11.0 

10.7 

0.6 

- 2.7 

0.3 

- 5.8 

- 9.0 

đ 

4 

28 

13 

16 

8,9 

30 

1 

26 

19 

30 

21,22 

10 

13. III 

1971 

- 8.2 

- 6.6 

- 9.1 

1.0 

10.0 

9.1 

10.2 

12.3 

3.4 

- 2.6 

- 5.0 

- 6.2 

- 9.1 

đ 

17 

4 

13 

26 

13 

26 

3 

24 

29 

20 

29 

23 

17.1 

1972 

- 11.4 

- 7.3 

- 5.6 

3.1 

7.6 

11.2 

13.8 

10.5 

4.1 

- 0.8 

- 1.8 

- 6.2 

- 11.4 

d 

27 

27 

1 

15 

18 

16,18 

26 

11 

13 

27 

30 

2 

2 . ХТ1 

1973 

- 8.6 

- 2.2 

- 3.8 

1.5 

4.3 

10.0 

13.0 

11.8 

8.3 

- 1.6 

- 6.0 

- 11.5 

- 11.5 

d 

15 

28 

1 

15 

10 

13 

9 

12 

28 

30 

29,30 

25 

15.1 

1974 

- 6.3 

- 1.8 

- 2.0 

2.7 

7.4 

8.7 

10.7 

12.8 

5.5 

0.4 

0.5 

- 5.6 

- 6.3 

d 

1 

9 

1 

11 

1 

6 

28 

15 

10 

26 

26 

21 

26. XI 

1975 

- 5.1 

- 6.6 

- 1.7 

3.1 

7.2 

9.5 

11.3 

12.0 

8.1 

3.7 

- 8.0 

- 6.0 

- 8.0 

d 

31 

8 

6 

29 

1 

5 

30 

7 

8 

23 

26 

31 

8. II 

1976 

- 7.6 

- 10.2 

- 7.1 

1.4 

2.0 

8.0 

12.0 

10.0 

7.6 

1.4 

- 4.0 

- 8.4 

- 10,2 

d 

19 

4 

1 

13 

29 

4 

28 

26 

30 

8 

30 

14 

14. XII 

1977 

- 6.6 

- 4.6 

- 4.2 

0.0 

6.7 

6.2 

12.6 

10.0 

3.9 

3.5 

- 2.6 

- 1.9 

- 7.9 

d 

10 

22 

13 

7 

13 

27 

23 

20 

21 

29 

17 

6,7 

22.11 

1978 

- 7.6 

- 11.3 

- 1.5 

- 0.5 

1.6 

9.5 

10.4 

10,7 

4.4 

- 1.9 

- 2.5 

- 8.0 

- 11.3 

d 

2 

24 

1 

20 

6 

20 

6,10 

30 

17 

25 

4 

14 

2.1 

1979 

- 11.6 

- 5.1 

- 0.8 

0.0 

4.5 

11.8 

11.8 

8.8 

4.4 

- 0.6 

0.2 

- 4.4 

- 11.6 

d 

15 

28 

5 

5 

14 

3 

1 

26 

30 

4 

3 

9 

15.1 

1980 

- 15.6 

- 4.2 

- 4.5 

2.0 

4.7 

9.9 

10.0 

9.0 

7.4 

4.4 

- 1.1 

- 10.7 

- 15.6 

d 

9 

15 

1 

19 

3 

20 

21 

29 

18 

25 

12 

21 

9.1 

1981 

- 11.7 

- 5.4 

- 2.9 

0.4 

7.7 

9.6 

11.8 

6.7 

6.6 

2.6 

- 1.4 

- 9.2 

- 11.7 

d 

9 

6 

25 

23 

1 

15 

2 

24 

4 

31 

8 

7 

9.1 

1982 

- 9.1 

5.9 

- 2.1 

1.0 

4.3 

10.9 

11.8 

12.1 

12.4 

4.5 

- 2.3 

- 4.2 

- 9.1 

d 

21 

23 

13 

17 

6 

8 

22 

5 

27 

23 

20 

13 

13. XII 

1983 

- 4.1 

- 7.8 

- 4.2 

2.6 

7.4 

10.0 

13.3 

10.8 

7.5 

1.2 

- 6.5 

- 10.0 

- 10. 0 

d 

14 

14 

20 

28 

10 

13 

8 

28 

28 

18 

15 

28 

14.11 

1984 

- 4.2 

- 8.0 

- 5.1 

0.2 

7.3 

9.2 

9.4 

10.7 

7.8 

3.5 

- 2.0 

- 7.4 

- 8.0 

d 

8,9 

14 

1 

25 

4 

19 

4 

9 

14 

26 

16 

24 

14.11 

1985 

- 13.6 

- 15.4 

- 2.1 

1.0 

4.2 

8.5 

13.7 

12.3 

6.3 

0.5 

- 1.7 

- 2.3 

- 15.4 

d 

11 

28 

1 

25 

11 

2 

10 

31 

21 

25 

29 

27 

28.11 

1986 

- 7.6 

- 11.0 

- 5.9 

- 0.4 

9.5 

8.5 

11.6 

9.3 

6.9 

3.0 

- 2.0 

- 8.0 

- 11.0 
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'Cftblica 14 . 


Apsolutni dnevni makslmuni temp(*rnture vazduhn (°C) 
Beogtad 1887 - 1986. god. 


Tnble 14 


Absolute daily maxlmum values of air temperature (°C) 
Belgiade 1887 - 1986. 



I 



II 

Ш 

IV 


V 


VI 


hn 

t(°C) 

G-d. 

t(°C) 

:3ođ. 

t( f c) 

3ođ. 

t(°C) 

Gođ. 

t(°C) 

Gođ. 

t(°C) 

Gcđ. 

1 . 

18.2 

1982 

1983 

15.6 

1971 

2’ .5 

1902 

29.0 

1952 

29.2 

1934 

34.0 

1923 

2. 

15.5 

1949 

16.3 

1955 

20.7 

1983 

24.9 

.1952 

30.7 

1934 

32.3 

1927 

3. 

16.8 

1900 

18.1 

1926 

2. .4 

1925 

26.7 

1938 

32.5 

1947 

34.6 

1927 

4. 

18.2 

1900 

15.6 

1955 

20.9 

1930 

25.6 

1986 

30.1 

1977 

33.9 

1927 

5. 

15.3 

1900 

18.3 

1970 

20.5 

1978 

27.6 

1932 

31.7 

19f 8 

33.1 

1908 

6. 

14.7 

1975 

17.4 

1937 

2:\з 

1920 

29,8 

1968 

34.1 

1973 

34.1 

1908 

7. 

14.8 

1903 

18.8 

1912 

2( .6 

1920 

28.7 

1968 

31.8 

1968 

34.9 

1908 

8. 

16.0 

1943 

19.0 

1912 

2f .8 

1920 

30.8 

.1939 

29.4 

1903 

34.3 

1891 

9. 

15.0 

1920 

18.9 

1958 

2! .8 

1972 

23.0 

1986 

29.6 

1958 

35.0 

1891 

10. 

16.8 

1903 

18.4 

1958 

2Г.0 

1967 

39.3 

1901 

31.8 

1958 

33.3 

1928 

11. 

17.5 

1903 

21.0 

1999 

2-' .2 

1967 

27.2 

1928 

31.8 

1982 

36.5 

1928 

12. 

17.5 

1903 

24.5 

1399 

22.0 

1934 

27.9 

1935 

33.4 

1958 

35.3 

1935 

13. 

16.9 

1949 

19.5 

1941 

2 f .7 

1934 

26.0 

1906 

32.0 

1908 

32.0 

1938 

14. 

16.8 

1921 

18.4 

1925 

27 .9 

1951 

26.6 

1939 

32.9 

1908 

33.5 

1977 

15. 

15.1 

1970 

20.1 

1925 

2 .2 

1979 

26.9 

1961 

33.4 

1969 

34.0 

1972 

16. 

16.5 

1943 

19.8 

1958 

20.7 

1930 

27.8 

1956 

33.5 

1969 

33.1 

1935 

17. 

19.4 

1939 

19.6 

1958 

2Г.0 

1933 

28.7 

1890 

31.6 

1909 

34.3 

1950 

18. 

19.6 

1939 

21.2 

1355 

2( .3 

1930 

10.2 

1920 

32.7 

1931 

38.0 

1918 

19. 

19.8 

1939 

18.3 

1931 

2‘ .6 

1974 

30.4 

1999 

32.3 

1960 

36.3 

1918 

20. 

14.8 

1918 

18.8 

1977 

2 ( ' .4 

1974 

39.7 

L934 

31.8 

1921 

37.2 

1908 

21. 

18.8 

1936 

21.2 

1966 

2 .9 

1974 

29.1 

L920 

32.4 

1921 

34.5 

1932 

22. 

19.4 

1936 

23.1 

1966 

2' .3 

1974 

29.5 

1950 

32.0 

1908 

34.3 

1945 

23. 

15.7 

1959 

23.0 

1977 

2( .9 

1977 

29.1 

1934 

31.6 

1950 

35. L 

1957 

24. 

16.4 

1912 

20.3 

1977 

2 .6 

1977 

30.9 

1926 

33.2 

1950 

36.1 

1957 

25. 

15.5 

1936 

21.7 

1968 

2< .7 

1947 

28.8 

L930 

31.3 

1950 

35.3 

1931 

26. 

13.1 

1936 

19.6 

1967 

2‘ .3 

1955 

29.4 

L986 

34.3 

1950 

36.0 

1928 

27. 

16.0 

1971 

18.7 

1967 

1978 

2' .8 

1903 

27.8 

L924 

32.4 

1958 

35.3 

1930 

28. 

15.8 

1979 

19.8 

1966 

2 '.5 

1903 

29.3 

L909 

32.7 

1951 

36.7 

1936 

29. 

17.4 

1960 

18.4 

1960 

2' .8 

1947 

28.5 

L922 

33.5 

1969 

36.0 

1933 

30. 

20.0 

1910 



3< .0 

1952 

29.9 

1927 

33.5 

1969 

36.7 

1933 

31. 

20.3 

1965 



2' .0 

1890 



33.2 

1930 
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V3I VIII IX X XI XII 


Dan 

*:(°C) 

God. 

t(°C) 

Осх). 

t(°C) 

('od. 

t(°C) 

Oođ. 

t(°C) 

0<d. 

rt 

o° 

ПосЗ. 

1. 

38.0 

1950 

40.1 

1923 

35.7 

1 950 

33.5 

1932 

29.3 

1926 

18.4 

1938 

2. 

36.5 

1950 

41.6 

1917 

37.8 

1923 

34.7 

1932 

24.0 

1898 

18.0 

1003 

3. 

38.0 

1950 

38.0 

1981 

35.5 

? 944 

31.4 

1900 

26.7 

1963 

16.8 

1924 

4. 

37.9 

1950 

37.3 

1921 

38.0 

1894 

29.0 

1040 

26.7 

1963 

18.4 

1961 

5. 

40.2 

1916 

39.1 

1928 

35.3 

1 931 

32.9 

1935 

23.2 

1898 

18.1 

1960 

6. 

39.2 

1950 

38.7 

1905 

38.3 

946 

33.1 

1935 

23.5 

1893 

16.8 

1805 

7. 

36.5 

1957 

39.2 

1931 

38.1 

1 946 

29.0 

1911 

24.0 

1963 

17.2 

1913 

8. 

38.3 

1931 

37.9 

1921 

36.5 

1 946 

31.2 

1935 

24.2 

1927 

16.7 

1913 

9. 

37.6 

1927 

39.0 

1951 

41.8 

1 946 

31.3 

1935 

23.0 

1927 

19.9 

1937 

10. 

38.1 

1916 

38.5 

1921 

34.4 

] 928 

31.4 

1907 

25.8 

1026 

18.7 

1092 

11. 

37.3 

1968 

40.3 

1921 

34.2 

1905 

28.5 

1032 

23.5 

1963 

17.2 

19 79 

12. 

37.3 

1922 

41.8 

1921 

35.4 

1930 

28.2 

1966 

•23.7 

1977 

15.6 

1910 

13. 

36.1 

1918 

38.6 

1946 

35.7 

? 917 

23.1 

1923 

25.0 

1969 

21.3 

1967 

14. 

37.3 

1931 

39.1 

1957 

35.1 

1930 

29.9 

1923 

25.2 

1969 

38.5 

1957 

15. 

39.2 

1931 

39.0 

1946 

35.0 

1943 

28.6 

1916 

23.6 

1901 

18.4 

1952 

16. 

38.1 

1928 

38.4 

1952 

33.8 

•943 

28.6 

1939 

27.2 

1963 

35.6 

1934 

17. 

38.5 

1928 

36.8 

1952 

32.8 

? 986 

29.5 

1909 

23.2. 

1963 

2.0.9 

1958 

18. 

38.2 

1918 

39.3 

1946 

32.0 

:9i3 

30.6 

1939 

22.5 

1926 

36.7 

1958 

19. 

37.1 

1946 

39.2 

!°4б 

34.4 

‘923 

31.2 

1939 

21.5 

1970 

3.6.1 

1901 

20. 

37.9 

1931 

33.7 

1946 

36.8 

:9i7 

27.1 

1935 

22.3 

1970 

3,6.8 

1901 

21. 

37.0 

1943 

37.1 

1943 

35.5 

'917 

26.5 

1926 

22.5 

1926 

16.6 

1901 

22. 

38.0 

1939 

36.2 

1911 

32.5 

'927 

27.4 

1923 

23.6 

1911 

36.2 

1901 

23. 

36.8 

1928 

33. n 

1918 

35.5 

'918 

27.8 

1926 

23.4 

1926 

20.3 

19 >5 

24. 

37.4 

1931 

38.0 

1939 

39.0 

'918 

30.1 

1923 

22.2 

1926 

3.9.4 

19 n 9 

25. 

35.9 

1894 

33.4 

1927 

38.7 

’918 

28.6 

1923 

20.9 

1898 

35.3 

1901 

26. 

37.7 

1965 

36.3 

1905 

30 . 0 

1918 

27.2 

1931 

23.4 

1898 

3.6.6 

1901 

27. 

37.0 

1921 

38.2 

1394 

38.1 

;924 

25.6 

1923 

20.1 

1898 

3.5.6 

1901 

28. 

38.1 

1931 

38.2 

1928 

32.1 

'932 

27.2 

1923 

21.6 

1923 

3 4.4 

1978 

29. 

39.4 

1936 

37.5 

1950 

31.0 

J932 

25.8 

1913 

22.1 

1923 

3.8.4 

1978 

30. 

36.0 

1891 

38.9 

1928 

33.8 

932 

26.2 

1926 

20.1 

1898 

3.7.3 

19 70 

31. 

35.5 

1894 

35.6 

1952 



31.0 

1926 



15.9 

1981 


* 
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Apsolutnl dnevni minimum temperature vazduha (°C) 
Beograd 1887 - 1986. god. 

Table 15 Absolute daily mtnimum vflue«« of air temperature (°C) 

Belgrađe 1887 - 1986. 


Dan 


trc) God. 


II 

t(°C) <3cd. 


III 


IV 


tf u C) God. trc) < 7 od. 


V 

t(°C) God. 


VI 

t(°Ci God. 


1 . 

2 . 

3. 

4. 

5. 

6 . 

7. 

8 . 

9. 

10 . 

11 . 

12 . 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20 . 
21 . 
22 . 

23. 

24. 

25. 


26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 


-18.4 

1888 

-17.0 

1929 

-13.6 

1932 

-6.1 

1931 

1.9 

1902 

-21.1 

1888 

-19.0 

1929 

-.15.0 

1891 

-2.5 

1923 

2.8 

1909 

-21.6 

1888 

-20.5 

1929 

-13.5 

1888 

-2.5 

1944 

-1.4 

1935 

-21.6 

1838 

-16.7 

1956 

-16.3 

1890 

-1.0 

1893 

0.6 

1935 

-20.4 

1888 

-20.0 

1956 

-10.0 

1888 

-1.1 

1929 

2.9 

1938 

-22.8 

1838 

-21.0 

1893 

-31.1 

1888 

-2.8 

3.906 

L.l 

1893 

-20.9 

18R8 

-19.0 

1393 

-33.2 

3 892 

-1.7 

1929 

1.1 

1893 

-24.5 

1947 

-21.5 

1929 

-11.2 

1892 

-1.5 

1905 

2.1 

1991 

-20.0 

1893 

-17.4 

1917 

-33.4 

1892 

-1.9 

1893 

0.2 

1909 

-26.2 

1893 

-23.2 

1929 

-9.4 

1892 

-3.1 

3.892 

2.6 

1953 

-16.1 

.1940 

-25.5 

1929 

-5.0 

1898 

-0.5 

1949 

0.4 

1953 

-15.4 

1969 

-20.1 

1929 

-5.7 

1976 

-3.4 

1939 

2.8 

1900 

-20.0 

1893 

-22.6 

1922 

-9.1 

1971 

-2.4 

1912 

1.6 

1978 

-22.3 

1803 

-20.2 

1922 

-9.6 

1932 

1902 

-3.7 

1912 

3.8 

1388 

-20.8 

1893 

-18.1 

1932 

-9.0 

1932 

-5.6 

1893 

4.7 

1927 

-22.6 

1893 

-17.2 

1940 

-5.2 

1952 

-2.4 

3.893 

6.1 

1897 

-17.0 

1891 

-20.5 

1956 

-5.0 

1962 

0.3 

1931 

5.2 

1933 

-15.4 

1893 

-16.6 

1901 

-5.5 

1931 

0.7 

1929 

1968 

4.3 

1973 

-16.0 

1942 

-14.5 

1895 

-7.8 

1962 

-1.8 

3.903 

3.7 

1952 

-19.0 

1893 

-15.1 

1925 

-7.6 

1962 

-1.1 

1903 

4.5 

1925 

-25.1 

I 803 

-14.6 

1891 

-5.3 

1892 

-0.1 

3892 

4.0 

1925 

-21.2 

1942 

-17.9 

:?2? 

- 1 C 

1942 

C.l 

1 -3? 

3.5 

1 ?5? 

-21.2 

1942 

-15.6 

1929 

- .0 

1958 

0.6 

1932 

4.2 

1955 

-23.8 

1942 

-10.5 

1909 

- :.2 

1932 

-0.8 

1893 

2.9 

1955 

-17.1 

1963 

-13.5 

1889 

-f..4 

1958 

1.0 

1896 

5.7 

1911 

-11.9 

1943 

-10.7 

1932 

- .5 

1932 

1.0 

1896 

3.9 

1911 

-14.0 

1954 

-10.5 

1986 

-г:.2 

1899 

1.5 

1960 

6.6 

196' 

-19.0 

1942 

-11.0 

1963 

1986 

-■•.7 

1918 

0.2 

1984 

6.0 

197’' 

-19.0 

1933 

-11.9 

1932 

- -.3 

1918 

З.б 

1902 

6.7 

1934 

1977 

-18.0 

1909 



- .1 

1918 

1.2 

1985 

7.9 

1895 

-16.8 

1942 



- .3 

1931 



5.2 

1955 


7.2 1904 

5.8 1918 

4.8 1928 

5.0 1928 

6.1 1962 

5.0 19is 

4.6 1962 

8.2 1962 

4.0 1962 

6.8 1890 

8.3 1932 

6.3 1899 
7.5 1899 

6.1 1891 

5.8 1913 

6.7 1913 

4.0 1913 

7.5 1928 

8.6 1928 

9.2 1904 

7.6 1921 

“. r. l?21 

8.2 1921 

8.1 1918 

7.2 1918 
10.0 1929 

9.5 1978 

9.8 1894 

9.8 1913 
9.1 


1971 
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vri VIII IX X XI XII 


Dan 

t(°C) 

Gođ. 

t(°C) 

Coc). 

t(°C) 

< !ođ. 

t(°C) 

Cođ. 

t(°C) 

C < x \. 

t(°C) 

Cođ. 

1 . 

9.3 

1964 

10.2 

]%l 

9.5 

.921 

\978 

0.5 

1959 

- 7.5 

1920 

- 10.3 

1431 

2 . 

8.7 

1892 

10.7 

1916 

6.2 

1893 

2.2 

1959 

- 6.1 

1891 

- 12.4 

1431 

3 . 

9.8 

1888 

10.1 

]%5 

6.6 

?.898 

2.8 

1930 

- 4.2 

1971 

- 13.0 

1896 

4 . 

9.8 

1899 

9.6 

1908 

8.7 

CO 

o 

O' 

2.5 

1930 

- 5.0 

1907 

- 14.8 

1957 

5 . 

9.5 

1984 

8.8 

1888 

7.2 

1900 

2.2 

1916 

- 3.9 

1912 

- 11.8 

1925 

1957 

б. 

9.5 

1984 

10.4 

1976 

7.8 

1.893 

1.4 

1971 

- 6.9 

1907 

- 14.5 

1925 

7 . 

9.3 

1933 

9.8 

1887 

5.3 

'908 

0.0 

1897 

- 5.9 

1907 

- 12.6 

1925 

8 . 

9.4 

1984 

9.7 

1941 

4.6 

1953 

0.0 

1897 

- 9.5 

1888 

- 14.9 

1925 

9 . 

10.6 

1966 

8.8 

1916 

6.9 

1897 

0.7 

1890 

- 12.1 

1888 

- 16.7 

1025 

10 . 

10.6 

1909 

8.7 

1916 

6.1 

1 960 

0.5 

1899 

- 15.2 

1888 

- 13.2 

1902 

11 . 

10.9 

1929 

10.2 

1898 

6.7 

’ 941 

0.5 

1899 

- 14.1 

1888 

- 13.0 

1849 

12 . 

9.9 

1903 

10.6 

1912 

3.3 

; 899 

0.6 

1956 

- 9.6 

1897 

- 13.2 

1840 

13 . 

9.0 

1902 

9.0 

1965 

6.9 

936 

- 0.2 

1936 

- 10.0 

1388 

- 13.5 

1890 

14 . 

8.0 

1907 

9.0 

1902 

4.3 

: 890 

0.4 

1912 

- 9.6 

1389 

- 15.6 

1890 

15 . 

10.3 

1888 

10.0 

1894 

3.7 

'890 

0.0 

1954 

- 8.3 

1904 

1908 

- 14.3 

1942 

16 . 

8.8 

1899 

9.0 

1930 

5.1 

'894 

0.2 

1925 

1959 

- 10.1 

1904 

- 15.3 

1992 

17 . 

11.0 

1912 

10.3 

1895 

4.4 

1 979 

- 1.0 

1894 

- 9.3 

1908 

- 14.7 

1919 

co 

r-i 

11.0 

1970 

9.8 

1911 

4.2 

'898 

- 0.3 

1940 

- 8.0 

1908 

- 14 . 9 

1925 

19 . 

10.1 

1893 

8.8 

1895 

3.4 

'971 

0.0 

1926 

- 8.0 

1902 

- 14.1 

1997 

20 . 

9.6 

1913 

7.8 

1949 

2.9 

1922 

-1.1 

1899 

- 6.5 

1982 

- 16.7 

1927 

21 . 

10.2 

1949 

8.4 

1949 

4.4 

?978 

- 2.7 

1893 

- 5.2 

1967 

- 17.6 

1927 

22 . 

9.6 

1913 

7.7 

1949 

4.7 

: 902 

- 1.3 

1888 

- 5.6 

1920 

- 18.6 

1924 

23 . 

10.1 

1898 

8.0 

1907 

3.9 

2 902 

- 3.5 

1890 

- 7.9 

1902 

- 19.3 

1913 

24 . 

11.8 

1978 

8.0 

.1912 

4.1 

2 916 

- 3.0 

1890 

- 9.5 

1902 

- 13.5 

1927 

25 . 

11.0 

1960 

7.0 

1922 

2.5 

'902 

- 6.9 

1946 

- 8.4 

1902 

- 14.5 

1837 

26 . 

9.7 

1939 

7.5 

1917 

0.6 

2 906 

- 5.6 

1946 

- 9.8 

1892 

-. 15.1 

1837 

27 . 

10.7 

1890 

8.9 

1899 

1.3 

3 906 

- 1.8 

1920 

- 11.8 

1892 

- 14.5 

1953 

28 . 

9.6 

1902 

8.3 

1935 

1.5 

? 906 

- 2.0 

1920 

- 12.8 

1892 

- 14.8 

19 19 

29 . 

11.3 

1889 

6.4 

1906 

0.6 

1970 

- 5.9 

1978 

- 13.2 

1892 

- 16.7 

1897 

30 . 

9.7 

1922 

7.2 

1906 

0.9 

.1970 

- 13.0 

1920 

- 13.1 

1892 

- 15.1 

1911 

31 . 

10.7 

1961 

8.6 

1903 



- 11.2 

1920 



- 16.2 

1827 
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Tabllca 16. Mesočne i cfodišnje sredine i ekstremne vrednosti temperature vazduha (°C) 
Beograd 1888 - 1985. god. 

Table 16 Monthly and annual mean and extreme values of air temperature (°C) 
Belgrađe 1888 - 1985. . 

I II III (V V VI VII VIII IX X XI XII Gcđ. 

ProseTme si iedine 



-0.2 

1.5 

6.6 

11.9 

16.8 

20.0 

Prosec'me sredine dne\mog maksimuma 




3.0 

5.5 

11.7 

17.3 

22.6 

25.4 

Prose^ne sredine đne\oiog miniimnna 




-3.5 

-1.1 

2.4 

7.0 

11.5 

14.5 

Razlika 

6.5 

6.6 

9.3 

10.3 

11.1 

10.9 

Sredina 

najvedih vrednosti dnevnog maksimuma 



12.7 

15.2 

22.2 

26.1 

29.9 

32.7 

Sredina 

najmanjih vrednosti dnevnog miniimjnva 



-11.7 

-9.6 

-5.1 

0.3 

5.0 

9.3 

Pazl.iki 

24.4 

24.8 

27.3 

25.8 

24.9 

23.4 

Najveđe 

vrednosti dnevnog maksimuma 




20.3 

24.5 

30.0 

30.9 

34.3 

38.0 

Dan 

31. 

12. 

30. 

24. 

26. 

18. 

Gođ. 

1965 

1899 

1952 

1926 

1950 

1918 


Najman je vređnosti đnevnog minimuma 



-26.2 

-25.5 

-16.3 

-6.1 

-1.4 

4.0 

Dan 

10. 

11. 

4. 

1 . 

3. 

17. 

God. 

1893 

1929 

1890 

1931 

1935 

1913 

Razlika 


47.0 

50.0 

46.3 

37.0 

35.7 

34.0 


22.0 

21.4 

17.7 

12.4 

6.7 

2.2 

11.6 

28.0 

27.8 

24.3 

18.0 

10.5 

5.1 

16.6 

16.3 

15.7 

12.6 

8.1 

3.4 

-0.8 

7.2 

11.7 

12.1 

11.7 

9.9 

7.1 

5.8 

9.4 

35.2 

35.3 

32.0 

27.1 

20.6 

14.4 

36.4 

11.3 

10.6 

6.4 

1.1 

-3.7 

-8.9 

-14.2 

23.9 

24.7 

25.6 

26.0 

24.3 

23.3 

50.6 

40.2 

41.8 

41.8 

34.7 

29.3 

20.9 

41.8 

5. 

12. 

9. 

2. 

1 . 

17. 

12 .VIII 1921 

1916 

1921 

1946 

1932 

1926 

1958 

9. IX 1946 

8.0 

6.4 

0.6 - 

-13.0 

-15.2 

-19.3 

-26.2 

14. 

29. 

26.1906 

30. 

10. 

23. 

10. 1 

1907 

1906 

29.1970 

1920 

1888 

1933 

1893 

32.2 

35.4 

41.2 

47.7 

44.5 

40.2 

68.0 
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I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

God . 

Prosečne sredine 












— 

-0.2 

Najveđe sređine 

1.5 

6.6 

11.9 

16.8 

20.0 

22.0 

21.4 

17.7 

12.4 

6.7 

2.2 

r 

11.6 

7.0 

9.1 

10.8 

16.1 

20.6 

22.7 

26.0 

25.7 

22.6 

17.7 

13.0 

6.6 

13.2 

God. 1948 

1966 

1934 

1934 

1958 

1946 

1964 

1928 

1952 

1942 

1907 

1926 

1960 

1958 

1950 

Najmanje sredine 

-9.4 

-9.2 

0.0 

8.2 

11.0 

17.5 

18.2 

18.1 

12.0 

7.6 

1.2 

-4.1 

9.7 

God. 1893 

1929 

1932 

1912 

1919 

1933 

1913 

1940 

1976 

1912 

1905 

1888 

1933 

1940 

RazJ.ika 

16.4 

18.3 

10.8 

7.9 

9.6 

5.2 

% 

7.8 

7.6 

10.6 

10.1 

11 .8 

10.7 

3.5 



MEDJUMEBEČNE 

GODIŠNJEM 

RAZLIKE TEMPERATURE U SREDNJEM 
IIODU ZA RAZDCBLJE 18 88-1985 




II 

III 

IV 

V 71 VII VIII 

IX 

X XI 

XII 

I 

I 

II 

III 

IV 't VI VI I 

VIII 

IX X 

XI 

XII 

.7 

5.1 

5.3 

4.9 3.2 2.0 -0.6 

3.7 

-5.3 -5.7 

-4.5 

-2.4 
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Tablica 17л. Čestine dnovnih sređina teri{»erature vazduha 
Beograd 1888 - 1962. god. 

Table 17a Freguencies of đaily rnean air temperature 
Belgrađe 1888 - 1962, 


Mes. 

Klasa 


I 

II 

III 

IV 

7 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

Gcđ . 

32.1 

do 

33.0 







0.042 

0.041 





0.083 

31.1 

do 

32.0 


. 

. 

, 



0.194 

0.151 

0.014 

. 



0.359 

30.1 

do 

31.0 


. 

. 


. 

0.014 

0.125 

C.192 


. 


• 

0.331 

29.1 

do 

30.0 


. 

. 

, 


0.068 

0.431 

0.493 

0.027 

. 

• 

• 

1.019 

28.1 

do 

29.0 


. 

. 

, 

) .014 

0.110 

0.764 

0.699 

0.068 

. 

. 

. 

1 .655 

27.1 

do 

28.0 



. 


9.027 

0.342 

1.153 

0.781 

0.055 


. 

. 

2.358 

26.1 

do 

27.0 



. 


>.110 

0.781 

1.861 

1.521 

0.356 

. 

. 

. 

4.629 

25.1 

do 

26.0 


. 

. 

, 

>.205 

1.027 

2.097 

2.137 

0.534 

0.023 

. 

. 

6.028 

24.1 

do 

25.0 



. 

0.027 

>.425 

1.466 

2.833 

2.425 

0.685 

0.023 



7.889 

23.1 

do 

24.0 


. 

. 

0.041 

>.547 

2.137 

3.153 

2.616 

1.219 

0.125 

. 

. 

9.838 

22.1 

do 

23.0 



0.014 

0.151 

1.274 

2.712 

3.292 

2.986 

1.822 

0.237 

. 

. 

12.487 

21.1 

do 

22.0 



0.014 

0.205 

1.67:. 

2.904 

3.166 

2.959 

2.164 

0.389 

. 

. 

13.472 

20.1 

do 

21.0 



0.027 

0.479 

2.466 

3.219 

3.069 

3.123 

2.589 

0.653 

. 

. 

15.625 

19.1 

do 

20.0 



0.068 

0.671 

2.685 

3.097 

2.653 


2.206 

1.014 

0.042 

. 

15.354 

18.1 

do 

19.0 



0.219 

0.836 

1.740 

3.192 

2.292 

3.383 

2.794 

1.222 

0.014 

. 

15.692 

17.1 

do 

18.0 



0.274 

1.096 

2.945 

2.945 

1.764 

1.836 

27521 

1.417 

0.278 

. 

15.049 

16.1 

do 

17.0 



0.205 

1.493 

2.973 

2.192 

0.944 

1.493 

2.653 

2.042 

0.306 

0.028 

14.344 

15.1 

do 

16.0 

0.014 


0.603 

1.753 

0<Ј7 

1.411 

0.611 

1.041 

2.438 

1.972 

0.680 

. 

13.330 

14.1 

do 

15.0 

0.014 

0.068 

0.699 

2.315 

2.644 

1.082 

0.417 

0.671 

2.329 

2.023 

0.736 

0.028 

13.031 

13.1 

do 

14.0 

0.082 

0.137 

1.055 

2.370 

2.055 

0.493 

0.083 

0.342 

1.671 

2.500 

1.264 

0.111 

12.163 

12.1 

do 

13.0 

0.110 

0.233 

1.370 

2.767 

L.712 

0.384 

0.042 

0.151 

1.384 

2.665 

1.208 

0.278 

12.304 

11.1 

do 

12.3 

0.178 

0.315 

1.589 

2.301 

1.164 

0.301 

0.014 

0.041 

0.986 

2.621 

1.486 

0.597 

11.596 

10.1 

do 

11.0 

0.274 

0.507 

1.986 

2.507 

L .000 

0.096 

. 


0.644 

2.333 

1.875 

0.708 

11.930 

9.1 

do 

10.0 

0.466 

0.904 

1.767 

2.329 

0.658 

0.027 

. 


0.411 

2.273 

2.028 

0.833 

11.701 

8.1 

do 

9.0 

0.644 

0.877 

1.819 

2.178 

0.507 

, 

. 


0.205 

2.222 

2.194 

1.014 

11.690 

7.1 

do 

8.0 

0.658 

1.027 

2.096 

1.658 

3.192 

, 

. 

. 

0.1 L0 

1.773 

77157 

1.305 

10.977 

6.1 

do 

7.0 

1.123 

1.534 

2.260 

1.425 

3.096 

, 

. 

. 

0.041 

1.236 

1.819 

1.597 

11.131 

5.1 

do 

6.0 

1.438 

1.384 

2 . 302 

1.110 

3.055 


, 

. 

0.055 

0.972 

1.958 

2.069 

11.343 

4.1 

do 

5.0 

1.548 

1.589 

2.316 

0.808 

3.014 


, 


. 

0.528 

2.125 

2.125 

11.053 

3.1 

do 

4.0 

1.808 

1.836 

2.151 

0.603 

3.011 

, 

. 

. 

. 

0.306 

2.154 

2.403 

11.275 

2.1 

đo 

3.0 

1.959 

2.179 

2.096 

0.479 

. 



. 

0.014 

0.181 

1.694 

2.542 

11.144 

1.1 

do 

2.0 

2.329 

2.220 

1.4 18 

0.274 

. 



. 

. 

0.069 

1.750 

2.653 

10.733 

0.0 

do 

1.0 

3.014 

2.631 

1.452 

0.110 

. 

# 



. 

0.056 

1.736 

2.597 

11.596 

-0.1 

do 

-1.0 

2.082 

2.110 

0.945 

0.014 

. 




. 

0.042 

0.903 

1.889 

7.985 

-1.1 

do 

-2.0 

1.945 

1.411 

0.685 


. 

. 

. 

. 

. 

0.014 

0.486 

1.930 

6.471 

-2.1 

do 

-3.0 

1.904 

1.466 

0.562 

. 

. 


. 

. 

. 

0.014 

0.319 

1.153 

5.413 

-3.1 

do 

-4.0 

1.630 

1.247 

0.425 

. 

. 




. 

0.014 

0.403 

1.264 

4.983 

-4.1 

do 

-5.0 

1.411 

1.027 

0.295 

. 

. 



. 

. 

. 

0.139 

0.917 

,3.699 

-5.1 

ćto 

-6.0 

1.466 

0.945 

0.178 

. 

. 


. 

. 

. 

0.014 

0.111 

0.861 

3.575 

-6.1 

do 

-7.0 

0.904 

0.493 

0.011 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

0.097 

0.569 

2.104 

-7 .1 

do 

-8.0 

1.027 

0.493 

0.058 

. 

, 

, 


. 

. 

. 


0.403 

1.991 

-8.1 

do 

-9.0 

0.699 

0.411 

0.048 

. 

. 

. 




. 

0.014 

0.361 

1.553 

-9.1 

do 

-10.0 

0.699 

0.342 

. 

. 

, 

. 

. 

. 

. 


0.014 

0.361 

1.416 

-10.1 

do 

-11.0 

0.479 

0.219 

. 

. 

. 

. 



. 

. 

0.014 

0.153 

0.865 

-11.1 

do 

-12.0 

0.397 

0.205 

. 

. 

. 

, 


. 

. 

. 

. 

0.139 

0.741 

-12.1 

do 

-13.0 

0.164 

0.192 

, 


. 

. 


. 

. 

. 

. 

0.056 

0.412 

-13.1 

do 

-14.0 

0.164 

0.055 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

• 


0.042 

0.251 

-14.1 

do' 

-15.0 

0.164 

0.055 

. 

. 

. 



. 

• 

• 

• 

0.014 

0.233 

-15.1 

do 

-16.0 

0.068 

0.041 

. 

. 

. 

. 




• 

• 

• 

0.109 

-16.1 

do 

-17.0 

0.055 

0.055 

. 


. 

. 


. 

• 

• 

• 

• 

0.110 

-17.1 

do 

-18.0 

0.055 

0.014 

. 


. 

. 


. 


• 

• 

• 

0.069 

-18.0 

до 

-19.0 

0.014 

. 

. 


. 

. 


. 

• 

• 

• 

• 

0.014 

-19.1 

do 

-20.0 

0.Q14 

. 



. 

. 

. 

• 

• 

• 

• 

• 

0.014 

-20.1 

do 

-21.0 

. 

0.014 

. 

. 

. 

• 


• 

• 

• 


• 

0.014 

-21.1 

do 

-22.0 

, 

e 

. 


. 

. 

. 

. 


• 

• 

• 


-22.1 

do 

-23.0 


0.014 


. 

. 

. 



• 




0.014 



58 


Tablica 17b. Čestine dnevnih sređina temperiture vazduha 
Beograđ 1951 - 1980. gođ. 

Table 17b Frequencies of đaily mean air temperature 
Belgrađe 1951 - 1980. 


Klasa №s< 


I 

II 

III 

IV 

V 

32.1 

do 

33.0 






31.1 

do 

32.0 






30.1 

do 

31.0 

. 





29.1 

do 

30.0 






28.1 

do 

29.0 

. 


* 



27.1 

do 

28.0 





0.10П 

26.1 

do 

27.0 

. 


. 


0 . 20' i 

25.1 

do 

26.0 

, 




0.267 

24.1 

do 

25.0 

, 




0.50" 

23.1 

do 

24.0 

. 


0.033 


0.63! 

22.1 

do 

23.0 

. 

# 

, 

0.133 

1.331 

21.1 

do 

22.0 

. 

. 

. 

0.267 

1.301- 

20.1 

do 

21.0 

. 

. 

0.067 

0.500 

1.90c 

19.1 

do 

20.0 

. 

. 

0.033 

0.867 

2.73. 

18.1 

do 

19.0 

. 

. 

0.267 

0.833 

3.067 

17.1 

do 

18.0 

. 

0.033 

0.333 

1.433 

тлио 

16.1 

do 

17.0 

. 

0.033 

0.667 

1.800 

2.667 

15.1 

do 

16.0 

. 

0.033 

0% 500 

1.867 

2.367 

14.1 

do 

15.0 

0.033 

0.167 

0.900 

2.433 

2.367 

13.1 

do 

14.0 

0.033 

0.333 

1.100 

2.433 

2.267 

12.1 

do 

13.0 

0.100 

0.467 

1.700 

2.333 

2.567 

11.1 

do 

12.0 

0.133 

0.500 

1.467 

2.200 

1.567 

10.1 

do 

11.0 

0.400 

0.733 

1.900 

2.467 

1.233 

9.1 

do 

10.0 

0.533 

1.167 

1.867 

2.600 

0.633 

8.1 

do 

9.0 

0.500 

0.900 

1.800 

1.867 

0.30G 

7.1 

do 

8.0 

0.733 

1.367 

1.567 

1.867 

0.200 

6.1 

do 

7.0 

0.967 

1.767 

1.933 

1.467 

0.033 

5.1 

do 

6.0 

1.133 

1.733 

2.167 

1.067 

0.067 

4.1 

do 

5.0 

2.300 

1.567 

2.167 

0.867 


3.1 

do 

4.0 

2.033 

1.733 

2.267 

0.433 


2.1 

do 

3.0 

2.333 

2.400 

2.033 

0.167 


1.1 

do 

2.0 

2.000 

2.167 

1.500 

0.033 


0.0 

do 

1 .0 

3.567 

2.333 

1.567 

0.067 


-0.1 

do 

-1.0 

2.667 

2.133 

0.933 



-1.1 

do 

-2.0 

2.367 

1.267 

0.767 



-2.1 

do 

-3.0 

2.367 

1.033 

0.800 



-3.1 

do 

-4.0 

1.233 

1.200 

0.300 



-4.1 

do 

-5.0 

1.035 

0.633 

0.167 



-5.1 

do 

-6.0 

1.200 

0.333 

0.100 



-6.1 

do 

-7.0 

0.700 

0.433 

0.067 



-7.1 

do 

-8.0 

0.733 

0.367 

0.033 



-8.1 

đo 

-9.0 

0.767 

0.267 

. 



-9.1 

do 

-10.0 

0.433 

0.367 

. 



-10.1 

do 

-11.0 

0.267 

0.300 




-11.1 

do 

-12.0 

0.100 

0.133 




-12.1 

do 

-13.0 

0.167 

0.167 




-13.1 

đo 

-14.0 

0.033 

0.067 




-14.1 

do 

-15.0 

0.033 

0.067 




-15.1 

do 

-16.0 

0.033 

. 




-16.1 

do 

-17.0 

0.033 

0.067 




-17.1 

do 

-18.0 

0.033 


. 




\a 

VII 

VIII 


XI 


X 

XI 

XII 

Gođ. 


0 

.033 

0.033 







0.033 

• 

0.133 






. 

0.166 

. 

0 

.100 

0.167 







0 . 267 

0.133 

0 

.133 

0.233 







0.499 

0.067 

0 

.433 

0.700 







1 . 200 

0.333 

2 

.567 

0.800 

0 

067 





3.867 

0.700 

1 

.167 

1.333 

0 

100 





3.500 

0.967 

1 

.967 

1.600 

0 

267 





5.068 

1.700 


.500 

2.167 

0 

567 





7.434 

3.067 


.700 

2.467 

1 

267 





1 1 . 167 

2.833 


.133 

3.033 


033 

0 

067 



12.565 

3.433 


.500 

3.267 


967 

0 

233 

0.033 

. 

15.000 

3.067 


.967 

3.667 


667 

0 

900 

. 


15.735 

2.700 


,933 

3.533 


966 

0 

933 

0.16’ 1 


16.865 

2.600 


.367 

3.000 


200 

1 

033 

0.200 


15.567 

2.367 


,633 

1.667 


200 


300 

0.133 


14.799 

2.033 


167 

1.500 


■833 


600 

0.300 


14.600 

1.400 

0 

667 

0.833 


467 


200 

0.700 

0.067 

13.101 

1.067 

0 

500 

0.467 

2 

635 


067 

0.700 

0.035 

13.367 

0.600 

0 

100 

0.233 

1 

433 


600 

1.267 

0.133 

12.532 

0.433 

0 

067 

0.167 

1 

200 


233 

1.300 

0.267 

13.834 

0.367 

0 

033 

. 

0 

966 


567 

1.800 

0.567 

12.167 

0.067 

0.067 



• 

0 

0 

633 

300 


367 

533 

1.733 

2.300 

0.767 

1.067 

13.300 

13.067 

• 



• 

0 

233 


133 

1.900 

1.267 

10.900 




• 



1 

367 

2.533 

1.633 

11.267 

• 



• 



1 

167 

2.233 

1.400 

10.967 

• 



• 



0 

767 

2.633 

1.700 

11.267 

• 



• 



0 

400 

2.167 

2.667 

12.135 

• 



• 



0 

233 

2.00C 

1.967 

10.660 

• 



• 



0 

267 

1.733 

2.433 

11.366 

• 



• 



0 

033 

1.267 

2.667 

9.667 

• 



• 





1.333 

2.933 

11.800 

• 



• 





0.733 

2.433 

8.899 

• 



• 





0.400 

2.200 

7.001 

• 



• 





0.233 

1.300 

5.733 

• 



• 





0.135 

1.167 

4.033 

• 



• 





0.067 

0.900 

2.800' 

• 



• 





. 

0.600 

2.233 

• 



• 





. 

0.300 

1.500 




• 





. 

0.167 

1.300 

• 



• 





. 

0.167 

1.201 

• 



• 





. 

0.167 

0.937 

• 



• 





• 

0.033 

0.600 




• 





• 


2.233 

• 



• 





• 

. 

0.334 

• 



• 





• 

. 

0.100 




• • 





. 

. 

0.100 




• 





• 

. 

0.033 

• 



• 





• 

. 

0.100 

• 



• 





• 

. 

0.033 
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TablJ.ca 18a. čestine dnevnih maksimui'm temperature vazđuha 
Beograd 1888 - 1962. gođ 

Table 18a Freguencies of đaily aii.* temperaturn maximum values 
Belgrade 1888 -- 1962. 


Klasa 

Mes. 


I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

У1 

XII 

God. 

41.1 

do 

42.0 








0.027 

0.014 




0.011 

40.1 

đo 

41.0 


. 

. 

. 

, 

. 

O.014 

0.027 

, 


, 

, 

0.011 

39.1 

do 

40.0 

. 


, 

, 

, 

. 

0.056 

0.123 

, 


, 


0.179 

38.1 

do 

39.0 


. 

, 

. 

, 

. 

0.125 

0.356 

0.055 

, 


. 

0.536 

37.1 

do 

38.0 

. 


. 

. 

. 

0.027 

0.236 

0.370 

0.014 

, 



0.617 

36.1 

do 

37.0 



, 


, 

0.068 

0.529 

0.521 

0.096 


. 


1.214 

35.1 

do 

36.0 


, 

, 

, 

. 

0.151 

0.680 

0.795 

0.205 

. 



1.831 

34.1 

do 

35.0 

, 




0.014 

0.329 

1.167 

1.233 

0.301 

0.014 



3.058 

33. i 

do 

34.0 


, 



0.055 

0.397 

1.430 

1.315 

0.433 

0.028 



3.663 

32.1 

do 

33.0 

. 

. 

, 

, 

0.137 

0.849 

1.849 

1.562 

0.767 

0.014 

, 


5.176 

31.1 

do 

32.0 

. 

, 

, 

. 

0.370 

1.493 

2.347 

1.945 

1 .04 L 

0.069 



7.255 

30.1 

do 

31.0 

, 


, 

0.068 

0.822 

1.548 

2.736 

2.671 

1.260 

0.111 



9.2L6 

29.1 

do 

30.0 

, 

, 

0.014 

0.137 

0.959 

2.082 

2.500 

2.384 

1.507 

0.194 



9.777 

28.1 

do 

29.0 

, 

, 

0.014 

0.233 

1.452 

2.370 

2.639 

2.602 

1.822 

0.306 



11.438 

27.1 

do 

28.0 

. 

. 

. 

0.411 

1.822 

2.712 

2.778 

2.342 

1.850 

0.680 



12.595 

26.1 

do 

27.0 

. 

, 

0.096 

0.521 

1.890 

2.534 

2.569 

2.480 

2.712 

0.944 



13.716 

25.1 

do 

26.0 


. 

0.137 

0.822 

2.506 

2.657 

2.333 

2.328 

2.096 

1.264 



14.143 

24.1 

do 

25.0 


0.014 

0.247 

1.055 

2.110 

2.863 

1.917 

1.986 

2.219 

1.305 

0.083 


13.799 

23.1 

dO 

24.0 

. 

. 

0.247 

1.178 

3.054 

2.0l4 

1.444 

1.589 

2.246 

1.569 

C.139 


13.480 

22.1 

do 

23.0 

, 

. 

0.483 

1.699 

2.328 

2.096 

1.305 

1.288 

1.699 

1.597 

0.222 


12.672 

21.1 

do 

22.0 

. 

0.014 

0.603 

1.973 

2.480 

1.589 

0.778 

0.945 

1.973 

1.876 

0.542 

0.014 

12.787 

20; 1 

do 

21.0 

, 

0.055 

0.918 

2.055 

1 .918 

1.466 

0.514 

0.658 

1.630 

1.833 

0.569 

0.028 

11.644 

19.1 

do 

20.0 

0.068 

0.151 

1.356 

2.122 

1.959 

0.932 

0.569 

0.425 

1 . 384 

1.819 

0.764 

0.014 

11.563 

18.1 

do 

19.0 

0.027 

0.260 

1.562 

1.890 

1.534 

0.507 

0.111 

0.384 

1.219 

1.876 

1.139 

0.111 

10.620 

17.1 

do 

18.0 

0.096 

0.260 

1.534 

2.123 

1.356 

0.452 

0.153 

0.247 

1.000 

1.959 

0.986 

0.167 

10.333 

16.1 

do 

17.0 

0.110 

0.384 

1.603 

1.658 

1.068 

0.219 

0.125 

0.192 

0.589 

2.168 

1.500 

0.417 

10.033 

15.1 

do 

16.0 

0.301 

0.671 

1.301 

1.767 

0.836 

0.219 

0.042 

0.151 

0.479 

1.791 

1.555 

0.542 

9.655 

14.1 

do 

15.0 

0.507 

0.836 

1.329 

2.000 

0.685 

0.151 

0.042 

0.027 

0.411 

1.847 

1.361 

0.583 

9.779 

13.1 

do 

14.0 

0.548 

0.932 

1.562 

1.658 

0.589 

0.151 

0.014 

0.027 

0.356 

1.694 

1 .500 

0.958 

9.989 

12.1 

do 

13.0 

0.616 

0.918 

1.685 

1.247 

0.384 

0.110 


. 

0.219 

1.167 

1.834 

1.180 

9.360 

11.1 

do 

12.0 

0.890 

1.123 

1 .603 

1.178 

0.288 

. 


, 

0.164 

1.347 

1.376 

1.180 

9.149 

10.1 

do 

11.0 

1.068 

0.849 

1.548 

1.027 

0.178 

, 

, 


0.110 

1.000 

1.917 

1.028 

8.725 

9.1 

do 

10.0 

1.027 

1.356 

1.794 

0.904 

0.123 

0.014 


, 

0.055 

0.708 

17587 

1.444 

8.912 

8.1 

do 

9.0 

1.356 

1.233 

1.752 

0.630 

0.055 

. 


. 

0.055 

0.569 

1 .861 

1.694 

9.205 

7.1 

do 

8.0 

1.123 

1.438 

1.589 

0.425 

C .014 

, 

, 

. 


0.500 

1.848 

2.043 

8.980 

6.1 

do 

7.0 

1.658 

1.575 

1.315 

0.507 

0.014 

, 

, 


0.014 

0.319 

1.792 

2.014 

9.208 

5.1 

do 

6.0 

1.206 

1.987 

1.301 

0.301 

. 

. 


. 

. 

0.167 

1.555 

1.847 

8.364 

4.1 

do 

5.0 

1.740 

1.767 

1.315 

0.192 

. 


, 

, 

, 

0.083 

1.417 

1.972 

8.486 

3.1 

do 

4.0 

2.110 

1.933 

0.836 

0.137 


, 




0.042 

1.333 

2.069 

8.460 

2.1 

do 

3.0 

2.152 

1.699 

0.959 

0.041 

, 

. 


. 

. 

0.042 

0.958 

ТТШ 

7.643 

1.1 

do 

2.0 

2.329 .1.548 

0.808 

0.014 

, 

. 

, 

, 

, 

0.056 

0.833 

2.028 

7.616 

0.0 

do 

1.0 

7.152 

1.699 

0.644 

0.027 

. 

, 

. 


, 

0.028 

0.623 

1.944 

7.117 

-0.1 

do 

-1.0 

1.767 

1.315 

0.397 

. 


, 

, 

. 


0.014 

0.361 

1.319 

5.173 

-1.1 

do 

-2.0 

1.356 

1.110 

0.219 

, 

, 

, 

. 

. 

, 

. 

0.181 

1.111 

3.977 

-2.1 

do 

-3.0 

1.466 

0.918 

0.110 

, 

, 


, 




0.153 

1.083 

3.730 

-3.1 

do 

-4.0 

1.397 

0.562 

0.137 

, 

, 




. 


0.069 

0.667 

2.832 

-4.1 

do 

-5.0 

1.096 

0.425 

0.027 

. 

, 

, 





0.028 

0.569 

2.145 

-5.1 

do 

-6.0 

0.753 

0.219 

. 

, 

, 

. 

, 

. 

. 

. 

0.014 

0.403 

1.389 

-6.1 

do 

-7.0 

0.630 

0.329 

, 


, 

, 

, 

. 

. 

. 

. 

0.292 

1.251 

-7.1 

do 

-8.0 

0.493 

0.178 

. 

, 

, 


, 


. 

. 

. 

0.264 

0.935 

-8.1 

do 

-9.0 

0.329 

0.205 

. 

. 

. 

. 



, 

. 

. 

0.111 

0.645 

-9.1 

do 

-10.0 

0.260 

0.096 


, 

, 

, 





, 

0.056 

0.412 

-10.1 

do 

-11.0 

0.096 

0.068 

, 

. 

, 



. 


. 

, 

0.028 

0.192 

-11.1 

do 

-12.0 

0.041 

0.027 

, 




, 



. 


, 

0.096 

-12.1 

do 

-13.0 

0.096 

0.041 

, 

. 

, 

, 

, 

. 

, 


, 


0.137 

-13.1 

do 

-14.0 

0.068 

0.014 



, 




. 

, 



0.082 

-14.1 

do 

-15.0 

0.027 

0.014 

, 

, 

, 


. 



. 

, 


0.041 

-15.1 

do 

-16.0 

0.027 

. 

, 

. 

, 

, 



. 

, 

, 


0.027 

-16.1 

do 

-17.0 

. 

. 

, 

, 

, 

, 

. 

, 

. 

. 

. 



-17.1 

do 

-18.0 

0.014 

. 

, 

, 

, 

. 




. 

, 


0.014 

-18.1 

do 

-19.0 

. 

0.027 

. 

. 

. 

. 

. 


. 


. 

. 

0.027 
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Tablica 181 j. 


Table 18b 


Frequencles of daily air tomperat.ure maxirnum values 
Belgrade 1951 - 1980. 


Mes 

Klasa 


I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

God. 

39.1 

do 

40.0 








0.067 





0.067 

38.1 

do 

39.0 

• 

. 


. 

, 

, 

. 

0.233 

. 


, 

. 

0.233 

37.1 

do 

38.0 

. 


. 

. 

. 

, 

0.100 

0.100 

. 

, 


. 

0.200 

36.1 

đo 

37.0 

. 

. 

. 

. 

, 

0.033 

0.233 

0.267 

. 

, 

. 

. 

0.533 

35.1 

do 

36.0 

. 

. 

. 

. 

. 

0.100 

0.133 

0.533 

, 

, 

, 

. 

0.766 

34.1 

do 

35.0 

. 

. 

. 

. 

0.033 

0.133 

0.800 

0.833 

, 

, 

, 

, 

1.799 

33.1 

do 

34.0 

. 

. 

. 

. 

0.200 

0.300 

0.833 

1.100 

0.267 

, 

, 

. 

2.700 

32.1 

do 

33.0 

. 

. 

. 

. 

0.166 

0.667 

1.500 

1.233 

0.300 

, 

, 

, 

3.866 

31.1 

do 

32.0 

. 

. 

. 

. 

0.367 

1.100 

2.500 

1.667 

0.500 

, 

, 

, 

6.134 

30.1 

do 

31.0 

. 

. 

. 

. 

0.367 

1.766 

2.500 

2.200 

1.000 

. 

. 

, 

7.833 

29.1 

do 

30.0 

. 

. 

0.033 

0.067 

0.767 

2.700 

2.267 

2.167 

1.633 

0.067 

, 

, 

9.701 

28.1 

do 

29.0 

. 

. 

0.033 

0.133 

1.433 

2.600 

3.100 

2.767 

1.767 

0.166 

. 


11.999 

27.1 

do 

28.0 

. 

. 

0.033 

0.333 

1.400 

2.567 

2^00 

2.333 

2.200 

0.600 

0.033 

. 

12.299 

26.1 

do 

27.0 

. 

. 

0.133 

0.733 

1.633 

2.967 

2.867 

3.133 

2.500 

0.433 

0.067 

. 

14.466 

25.1 

đo 

26.0 

, 

. 

0.133 

0.800 

2.267 

2.837 

2.500 

2.767 

ITooo 

1.067 

0.033 

, 

TOoo 

24.1 

do 

25.0 

. 

. 

0.200 

1.633 

2.600 

2.233 

2.433 

2.500 

2.267 

1.267 

0.067 

. 

14.600 

23.1 

do 

24.0 

. 

0.033 

0.267 

0.967 

2.767 

2.067 

1.600 

2.033 

2.233 

1.300 

0.267 


13.534 

22.1 

do 

23.0 

. 

0.033 

0.767 

1 . 600 

2.600 

1.700 

1.533 

1.633 

2.400 

1.233 

0.400 

, 

13.899 

21.1 

do 

22.0 

. 

0.100 

0.500 

2.067 

2.033 

1.400 

0.966 

1.100 

2.200 

2.167 

0.433 

0.033 

12.999 

20.1 

do 

21.0 

0.033 

0.100 

0.733 

1.967 

1.533 

1.733 

0.800 

0.800 

1.767 

1.633 

0.700 

0.033 

11.832 

19.1 

do 

20.0 

. 

0.333 

1.100 

1.900 

2.167 

0.966 

0.566 

0.333 

1.700 

2.367 

1.133 

, 

12.565 

18.1 

do 

19.0 

. 

0.467 

1.467 

1.733 

1.567 

0.500 

0.467 

0.600 

1.100 

2.500 

0.767 

0.200 

11.368 

17.1 

do 

18.0 

0.167 

0.333 

1.433 

2.300 

1.700 

0.600 

0.200 

0.167 

1.200 

2.967 

1.333 

0.133 

12.533 

16.1 

do 

17.0 

0.100 

0.600 

1.867 

1.667 

1.467 

0.300 

0.133 

0.233 

0.8 00 

2.Л67 

1.500 

0.200 

11.334 

15.1 

do 

16.0 

0.367 

0.733 

1.333 

2.133 

1.066 

0.166 

0.067 

0.100 

0.733 

1.700 

1.766 

0.600 

10.764 

14.1 

do 

15.0 

0.533 

0.967 

1.467 

1.833 

1.000 

0.200 

0.067 

0.067 

0.567 

1.900 

0.867 

0.067 

10.135 

13.1 

do 

14.0 

0.500 

0.967 

1.633 

1.600 

0.733 

0.200 

0.033 

0.033 

0.367 

1.333 

1.567 

1.067 

10.035 

12.1 

do 

13.0 

0.767 

0.967 

1.500 

1.533 

0.567 

0.166 

. 

, 

0.233 

1.667 

1.4 33 

1.567 

10.400 

11.1 

do 

12.0 

0.733 

1.100 

1.267 

1.200 

0.300 

. 

. 

, 

0.167 

1.500 

1.700 

1.233 

9.200 

10.1 

do 

11.0 

1.067 

1.233 

1.600 

0.933 

0.133 

, 

, 

, 

0.100 

0.700 

£.100 

1.400 

9.266 

9.1 

do 

10.0 

0.867 

1.333 

1.567 

1.233 

0.067 


, 

, 

. 

0.833 

2.033 

1.133 

9.066 

8.1 

do 

9.0 

1.433 

1.433 

1.400 

1.700 

0.033 

, 

, 

, 

# 

0.400 

2.033 

1.433 

8.865 

7,1 

do 

8.0 

1.267 

1.733 

1.700 

0.467 

. 

. 


. 

. 

0.366 

1.900 

1.900 

9.333 

6.1 

do 

7.0 

1.967 

2.033 

1.466 

0.667 

0.033 

. 


# 

. 

0.133 

1.833 

2.167 

10.299 

5.1 

do 

6.0 

1.533 

‘1.533 

1.233 

0.233 

# 

. 

# 

, 

. 

0.167 

1.467 

1.767 

7.933 

4.1 

do 

5.0 

1.967 

1.600 

1.600 

0.067 

. 

. 

. 


, 

0.067 

1.233 

2.133 

8.667 

3.1 

do 

4.0 

1.967 

1.333 

1.066 

0.100 

. 

. 

, 

. 

, 


1.033 

2.100 

7.599 

2.1 

do 

3.0 

2.867 

1.567 

0.900 


, 

, 

. 


. 


0.733 

2.367 

8.434 

1.1 

do 

2.0 

2331 

1.867 

0.800 

. 

. 

. 

, 

. 

. 

. 

0.700 

тжт 

7.867 

0.0 

do 

1.0 

2.700 

1.733 

0.800 


. 

. 

, 

. 

. 

. 

0.467 

2.067 

7.767 

-0.1 

do 

-1.0 

1.400 

1.300 

0.500 

• 

. 

. 

. 

. 

, 

. 

0.233 

1.800 

5.233 

-1.1 

đo 

-2.0 

1.267 

0.767 

0.233 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

, 

0.167 

1.066 

3.500 

-2.1 

do 

-3.0 

1.100 

0.500 

0.067 

, 

# 

. 

, 

, 

, 

. 

. 

0.500 

2.167 

-3.1 

do 

-4.0 

1.000 

0.200 

0.100 

. 

. 

, 

. 

, 

, 

, 

, 

0.667 

1.967 

-4.1 

do 

-5.0 

0.867 

0.367 

0.067 

. 

. 

. 


, 

, 

, 

. 

0.267 

1.568 

-5.1 

do 

-6.0 

0.600 

0.200 

. 

. 

, 


. 

, 

, 

, 

. 

0.367 

1.167 

-6.1 

do 

-7.0 

0.367 

0.233 

, 

, 

. 

, 


. 

, 

, 

. 

0.067 

0.667 

-7.1 

do 

-8.0 

0.467 

0.200 

. 


. 


. 

. 

. 

. 

, 

0.100 

0.767 

-8.1 

do 

-9.0 

0.267 

0.200 

. 

. 

. 

, 

. 


, 

. 

, 


0.467 

-9.1 

do 

-10.0 

0.167 

0.033 

, 

. 

. 



. 

, 

. 

, 

, 

0.200 

-10.1 

do 

-11.0 

0.033 

0.067 

. 

. 

. 

. 

. 

, 


. 

, 

, 

0.100 

- 11.1 

do 

-12.0 

0.033 

0.033 

. 


. 

. 

. 

, 

. 

. 


. 

0.066 

-12.1 

do 

-13.0 

. 

0.033 

. 


• 

, 

, 


. 


• 

, 

0.033 

-13.1 

do 

-14.0 

0.033 

. 

, 

, 

. 

. 

. 

, 

, 

• 

, 

, 

0.033 

-14.1 

do 

-15.0 

0.033 

. 

. 

. 

• 

. 

• 


• 

• 

• 

• 

0.033 
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temporaturo 

vnzduhn 

Table 19a 

Frequencies of daily ai : 
Belgrade 1808 - 1962. 

temperaturo 

minimum values 


Klasa 

Mes. 


I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

God. 

27.1 


28.0 









0.014 





0.014 

26.1 

do 

27.0 





. 

. 



0.041 

0.011 

. 

. 

. 

0.055 

25.1 

do 

26.0 





. 

. 

0 

028 

0.068 

. 

. 


. 

0.096 

24.1 


25.0 






. 

0 

1 L1 

0.LL0 

0.027 

. 

. 


0.248 

23.1 

do 

24.0 






0.014 

0 

250 

0.205 

. 

. 

. 

• 

0.469 

22.1 

do 

23.0 





0.014 

0.041 

0 

472 

0.274 

0.027 

. 

• 

• 

0.828 

21.1 

do 

22.0 





0.027 

0.260 

0 

903 

0.589 

0.096 

. 


• 

1.875 

20.1 

do 

21.0 




0.014 

0.068 

0.575 

1 

194 

1.000 

0 . 288 


. 

. 

3.139 

19.1 


20.0 




0.014 

0.178 

0.712 

1 

986 

1.712 

0.466 

0.023 

. 

. 

5.096 

18.1 


19.0 




0.014 

0.233 

1.370 

3 

278 

2.397 

0.781 

0.097 

. 

. 

8..V70 

17.1 


18.0 



0.014 

0.041 

0.466 

2.493 

3 

680 

3.493 

1.192 

0.203 


. 

11.587 

16.1 


17.0 



0.027 

0.110 

1.151 

3.068 

4 

166 

3.698 

2.151 

0.306 

. 

. 

14.677 

15.1 


16.0 



0.014 

0.233 

1,699 

3.877 

4 

084 

3.672 

2.370 

0.542 

0.056 


16.547 

14.1 

do 

15.0 



0.055 

0.397 

>.904 

3.877 

3 

750 

4.028 

2.808 

1.167 

0.083 

. 

19.069 

13.1 


14.0 



0.123 

0.849 

) . 30.1 

4.302 

3 

097 

3.493 

3.383 

1.555 

0.111 

. 

20.214 

12.1 


13.0 



0.151 

0.877 

3.452 

3.068 

1 

917 

2.329 

2.80ЈГ 

1.903 

0.361 

. 

16.866 

11.1 

do 

12.0 

0.014 


0.260 

1.644 

3.495 

2.466 

1 

167 

1.918 

3.041 

1.708 

0.667 

0.069 

16.488 

10.1 

do 

11.0 

0.014 

0.027 

0.562 

2.137 

3.575 

1.726 

0 

681 

1.110 

2.657 

2.194 

0.972 

0.083 

15.738 

9.1 

do 

10.0 

0.0G8 

0.082 

0.589 

2.315 

2.575 

1.082 

0 

153 

0.466 

2.274 

2.916 

1.278 

0.236 

14.034 

8.1 


9.0 

0.151 

0.205 

1.178 

2.835 

2.260 

0.548 

0 

069 

0 . 288 

1.986 

2.708 

1.500 

0.389 

14. 117 

7.1 

do 

8.0 

0.151 

0.288 

1 . 329 

3.205 

1.836 

0.247 

0 

014 

0.068 

1.397 

3.028 

1.875 

0.569 

14.007 

6.1 


7.0 

0.329 

0.589 

1.712 

TMJ 

L .589 

0.151 



0.027 

0.904 

2.653 

2.111 

0.681 

13.760 

5.1 

do 

6.0 

0.534 

0.712 

1.822 

3.014 

3.985 

0.068 




0.644 

2.444 

2.319 

L .069 

13.612 

4.1 

do 

5.0 

0.534 

0.836 

2.138 

2.054 

3.562 

0.041 




0.370 

2.041 

2.306 

2.292 

12.147 

3.1 


4.0 

1.027 

0.945 

2.589 

2.041 

0.288 

0.014 




0.137 

1.792 

1.986 

1.680 

12.499 

2.1 


3.0 

1.315 

1.767 

2.727 

1.493 

0.205 




. 

0.110 

1.403 

2.042 

2.055 

13.117 

1.1 


2.0 

1.781 

1.890 

2.877 

1.342 

0.063 





0.055 

0.861 

2.430 

2.626 

13.930 

0.0 

do 

1.0 

2.795 

2.549 

3.424 

1.288 

0.055 

, 



. 

0.014 

0.847 

2.805 

3.930 

17.707 

-0.1 

do 

-1.0 

2.835 

2.795 

ттт 

0.644 

. 

. 



. 

. 

0.333 

1.778 

2.944 

13.808 

-1.1 

do 

-2.0 

2.192 

2.398 

2.164 

0.260 

3.011 






0.153 

1.569 

2.362 

11.112 

-2.1 

do 

-3.0 

2.233 

2.275 

3.219 

0.110 

. 

. 





0.042 

1.055 

2.084 

9.018 

-3.1 

do 

-4.0 

1.836 

1.576 

1.096 

0.027 

. 

. 





0.014 

0.792 

1.792 

7.133 

-4.1 

do 

-5.0 

2.041 

1.740 

0.635 

. 

. 

e 





0.014 

0.819 

1.264 

6.563 

-5.1 

do 

-6.0 

1.658 

1.165 

0.507 

0.014 

, 

, 





0.028 

0.292 

1.069 

4.733 

-6.1 

do 

-7.0 

1.849 

1.260 

0.312 

0.014 







0.014 

0.236 

0.930 

4.645 

-7.1 

do 

-8.0 

1.123 

0.973 

0.274 

. 








0.139 

0.944 

3.453 

-S.l 

do 

-9.0 

0.986 

0.740 

0.288 

. 


, 



, 



0.111 

0.750 

2.875 

-9.1 

do 

-10.0 

1.027 

0.630 

0.068 

. 

. 

, 




, 

, 

0.139 

0.500 

2.364 

-10.1 

do 

-11.0 

1.014 

0.644 

0.123 

. 


. 



, 



0.056 

0 . 389 

2.226 

-11.1 

do 

-12.0 

0.685 

0.452 

0.027 

. 

. 

, 





0.014 

0.028 

0.431 

1.637 

-12.1 

do 

-13.0 

0.685 

0.397 

0.011 

. 







0.014 

0.028 

0.292 

1.457 

-13.1 

do 

-14.0 

0.520 

0.274 

0.055 

. 

. 







0.028 

0.181 

1.058 

-14.1 

do 

-15.0 

0.397 

0.260 

0.027 

, 

. 







0.014 

0.167 

0.865 

-15.1 

đo 

-16.0 

0.274 

0.164 

. 

. 

. 

# 



, 



0.014 

0.111 

0.563 

-16.1 

do 

-17.0 

0.356 

0.192 

0.014 

. 


. 







0.069 

0.631 

-17.1 

do 

-18.0 

0.110 

0.164 

. 

. 

. 








0.014 

0.288 

-18.1 

do 

-19.0 

0.137 

0.096 

. 


. 








0.014 

0.247 

-19.1 

do 

-20.0 

0.082 

0.027 

. 



, 







0.014 

0.123 

-20.1 

do 

-21.0 

0.082 

0.082 

. 











0.164 

-21.1 

do 

-22.0 

0.0G8 

0.014 












0.082 

-22.1 

do 

-23.0 

0.041 

0.014 












0.055 

-23.1 

ćto 

-24.0 

0.014 

0.014 












0.028 

-24.1 

do 

-25.0 

0.014 


. 

e 

. 









0.014 

-25.1 

do 

-26.0 

0.014 

0.014 












0.028 

-26.1 

do 

-27.0 

0.014 

. 


. 


. 






. 


0.014 
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Tab.Uca 19b. 


Čestine dnevnog minimuma temperature vazduha 
Beograd 1.951 - 1980. god. 


Tab.'l.e 19b 


Freguencies of daily air temperature minimum values 
Belgrađe 1951 - 1980. 


К1аза ^ 3 ' 


I 

II 

III 

IV 


VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

God. 

26.1 

do 

27.0 







0.067 

0.033 





0.100 

25.1 

do 

26.0 

. 

. 

. 

. 

. 


0.067 

0.100 





0. 167 

24.1 

do 

25.0 

. 

. 

. 

. 


0.100 

0.067 

0.167 





0.334 

23.. L 

do 

24.0 

. 

. 

. 

. 

о.сзз 

0.067 

0.133 

0.267 





0.260 

22.1 

do 

23.0 

. 

. 

. 

. 

о.сзз 

0.133 

0.433 

0.500 

0.067 




1.160 

21.1 

do 

22.0 

• 

. 

. 

. 

0.C67 

0.267 

0.700 

0.733 

0.167 




1.934 

20.1 

do 

21.0 

. 

. 

. 

. 

0.100 

0.933 

1.367 

1.233 

0.267 




3.900 

19.1 

do 

20.0 

. 

. 

. 

0.033 

0.400 

1.233 

1.933 

1.800 

0.500 




5.899 

18.1 

do 

19.0 

. 

. 

. 

0.033 

0.5.00 

2.100 

3.567 

2.900 

0.900 

0.067 



10.067 

17.1 

do 

18.0 

. 

. 

0.033 

0.033 

0.700 

3.900 

4.600 

4.033 

1.200 

0.233 



14.732 

16.1 

do 

17.0 

. 

. 

. 

0.167 

1.300 

3.600 

4 .433 

3.767 

2.267 

0.500 



16.034 

15.1 

do 

16.0 

. 

. 

. 

0.333 

1.767 

3.466 

4.400 

3.900 

3.067 

0.833 

0.167 


17.933 

14.1 

do 

15.0 

. 

. 

0.033 

0.600 

2.233 

3.333 

2.800 

3.566 

3.000 

0.967 

0.200 


16.732 

13.1 

do 

14.0 

. 

. 

0.233 

1.000 

3.333 

3.600 

3.000 

3.100 

3.667 

1.600 

0.233 


19.766 

12.1 

do 

13.0 

. 

. 

0.367 

0.967 

3.730 

2.233 

1.800 

2.300 

2.400 

1.633 

0.267 


15.667 

11.1 

do 

12.0 

0.033 

0.067 

0.400 

2.067 

3.267 

1.867 

0.900 

1.267 

2.767 

1.667 

0.667 

0.067 

15.236 

10.1 

do 

11.0 

. 

0.300 

0.933 

2.533 

4.СЗО 

L .733 

0.467 

0.800 

3.367 

1.967 

1.С67 

0.133 

17.300 

9.1 

do 

10.0 

0.100 

0.267 

1.033 

2.867 

3.130 

0.733 

0.233 

0.367 

1.967 

2.500 

1.567 

0.400 

15.134 

8.1 

do 

9.0 

0.200 

0.467 

1.567 

2.333 

З.СЗЗ 

0.267 

0.033 

0.167 

1.867 

3.300 

1.533 

0.500 

15.267 

7.1 

do 

8.0 

0.167 

0.333 

1.267 

2.500 

1.230 

0.167 

, 


0.967 

3.100 

2.100 

0.700 

12.501 

6.1 

do 

7.0 

0.367 

1.033 

1.767 

3.733 

0.657 

0.100 

, 


0.467 

3.200 

2.167 

1.033 

14.534 

5.1 

do 

6.0 

0.400 

1.500 

2.567 

2.966 

о.сзо 

0.067 



0.433 

2.767 

2.733 

1.000 

15.033 

4.1 

do 

5.0 

0.533 

1.400 

2.233 

2.433 

0.533 

0.100 

. 


0.433 

2.300 

2.633 

1.400 

13.998 

3.1 

do 

4.0 

0.900 

1.633 

2.533 

2.L33 

0.233 


, 


0.167 

1.167 

2.733 

1.800 

13.299 

2.1 

do 

3.0 

1.700 

2.167 

2.333 

1.367 

0.133 

. 

. 



1.133 

2.200 

2.700 

13.733 

1.1 

do 

2.0 

2.733 

2.000 

2.400 

0.833 

О.ОЗЗ 

. 

, 



0.933 

2.100 

2.333 

13.365 

0.0 

do 

1.0 

3.133 

2.833 

3.367 

0.600 

О.ОЗЗ 

. 



0.067 

0.467 

2.633 

3.767 

16.900 

-0.1 

do 

-1.0 

3.267 

2.700 

2.033 

0.367 

. 

. 

. 



0.433 

1.700 

3.400 

13.900 

-1.1 

do 

-2.0 

3.033 

2.433 

1.733 

0 . 100 

. 

. 

. 

e 


0.200 

1.333 

2.333 

11.165 

-2.1 

do 

-3.0 

2.467 

1.766 

1.067 

. 

. 

. 

, 



0.033 

0.533 

2.267 

8.133 

-3.1 

do 

-4.0 

2.100 

1.167 

1.100 

. 

. 

. 

. 

. 



0.367 

1 .433 

6.167 

-4.1 

do 

-5.0 

2.300 

1.633 

0.600 

. 

. 

. 





0.400 

1 .600 

6.533 

-5.1 

do 

-6.0 

1.100 

0.900 

0.600 

. 

. 

. 





0.300 

1.500 

4.400 

-6.0 

do 

-7.0 

1.300 

0.700 

0.267 

. 

. 

. 

. 




0.100 

0.833 

3.200 

-7.1 

do 

-8.0 

1.067 

0.567 

0.167 

. 


. 





0.067 

0.767 

2.636 

-8.1 

do 

-9.0 

0.867 

0.467 

0.267 

. 


. 

џ 





0.333 

1.934 

-9.0 

do 

-10.0 

0.867 

0.433 

0.033 


. 


. 





0.100 

1.433 

-10.1 

do 

-11.0 

0.667 

0.533 

0.033 

. 








0.133 

1.366 

-11.1 

do 

-12.0 

0.667 

0.466 

0.033 

. 








0.233 

1.399 

-12.1 

do 

-13.0 

0.333 

0.200 

. 

. 


, 






0.067 

0.600 

-13.1 

do 

-14.0 

0.100 

0.067 


. 

. 

. 

. 





0.067 

0.234 

-14 . 1 

do 

-15.0 

0.133 

0.033 

. 



. 

9 





0.067 

0.233 

-15.1 

do 

-16.0 

0.167 

0.033 

. 



. 

. 

. 




0.033 

0.233 

-16.1 

do 

-17.0 

0.100 

0.067 

. 


. 

. 







0.167 

-17.1 

do 

-18.0 

0.100 

. 

. 

. 


. 







0.100 

-18.1 

do 

-19.0 

0.057 

0.033 











0.100 

-19.1 

do 

-20.0 


0.033 

. 










0.033 

-20.1 

do 

-21.0 

0.033 

0.033 

. 

. 

. 

. 

. 


. 

. 

. 

. 

0.066 
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Tablica 20. Broj dana 1 sređnjl ekstremi i d-stum prvoq i r<’sleđnjeg dana sa ođređjenim 
vređnostima temperature vaziuha, Beograd 188B - 1985. god. 


Table 20 Number 

of days 

and mean 

wxti eme date of 

first and 

last 

đay with 

a certain 



value 

of air 

temperature, lelgrađe 

1888 

- 1985. 







I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

God . 

Dan ga I ^ -10.0°C 
n 













Sredina 4.2 

2.4 

0.2 

• 

• 


• 


• 

0.0 

0.2 

1.4 

8.4 

Najveći broj dana 

25 

21 

6 

в 


. 

, 



2 

4 

11 

36 

Najmanji broj dana 





. 

, 


. 

. 

. 

. 

. 

Dan sa mra^om Tmin. 
Sredina 22.1 

-'l 0°C 
17.6 

8.8 

0.8 

0.0 

. 

. 



0.6 

6.6 

16.1 

72.0 

Najveđi broj dana 
31 

28/29 

26 

10 

1 

. 

. 


. 

6 

24 

31 

110 

Najmanji broj dana 
4 

2 

. 

. 

. 

• 

• 


• 

• 

• 

• 

34 

Dan sa Tmax ^ 0°C 
Sredina 9.2 

4.9 

0.8 

. 

. 

. 

• 


• 

0.0 

0.7 

5.8 

21.4 

Najveđi broj dana 
28 

23 

6 

. 

. 

. 

. 


• 

1 

6 

20 

56 

Najmanji broj dana 









. 

. 


1 

Dan sa Ттах ^ 25°C 
Sredina 


o. 1 

2.2 

10.7 

17 .9 

24.0 

22.7 

13.4 

3.6 

0.0 

. 

94.6 

Najveđi broj dana 


4 

13 

24 

27 

31 

31 

25 

15 

2 

, . 

133 

Najmanji broj dana 





8 

12 

10 

. 

. 

. 

, 

66 

Dan sa Ттах >■ 30°C 
Sredina 


0.0 

0.0 

1.5 

5.0 

10.8 

10.1 

3.2 

0.2 

• 

• 

30 .8 

Najveđi broj dana 


1 

1 

9 

16 

26 

24 

14 

6 

• 

. 

62 

Najmanji broj dana 






1 


. 

. 

, 

. 

7 

Dan sa Tmin =* 20°C 
Sredina 


. 

0.0 

0.1 

1.1 

3.0 

2.5 

0.1 

• 

• 

• 

6 .8 

Najveći broj dana 



1 

3 

7 

11 

14 

3 




30 


Najmanji broj dana 
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I II III 

ш 

V Л 

VII VIII IX 

X XI XII 

C.od i 

Dan sa T x =• 35° 
Sredina 


0.2 

1.7 2.4 0.2 


4.' 

NajvedJ. broj dana 


. 3 

8 13 4 


22 

Najmanji broj đana 






Poslednji mraz 
Srednji datum 26. III 


na jrani ji 

16.11 

najkasni ji 

?.v 

Prvi nraz 

Sređnji datum 5. XI 


najrariji 

13.Х 

najkasni ji 

27. XII 

Trajanie bezmraznog perioda 
Prose5no 224 dana 


na jdu?e 

291 dan 

na jkrade 

18C dana 

Poslednji đan sa T < -4° 
n 

Sređnji datum 3.III 


na jrar i j i 

15.1 

na jkasni ji 

15 .IV 

Prvi cian sa T -r": -4° 
п 

Srednji datum 4. XII 


na jrar i ji 

26.Х 

najkasni ji 

22.1 

Trajauje perioda bez T^ < -4° 
Prosedno 276 đana 


na jđu?e 

355 dana 

najkrade 

233 dana 

Prvi Letnji đan (T^ 25°C) 

Sređnjl datum 16. IV 


najrar i ji 

7. III 

najkasni ji 

27 .V 

Poslednji letnji dan (T^ ^ 25°C) 
Srednji datum 11. X 


najrar iji 

5. IX 

na jkasni j i 

16 .XI 

Trajanje periođa izmeđju prvog i 
Prose<5ro 178 đana 

poslednjeg letn; 
na jđuže 

jeg dana 
222 đana 

na jkrade 

118 dana 
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Tabllca 21. Broj dana sa lo?.cn)om, suma manjka lzmelju tenrerature 1?.0°C i stvarne dncvne 
^ređinc temperature vazduha, suma manjka izmeđju temperatur«* 19°C i stvarnc 
đnevne sredine temoerature /azcluha , srednje i ekstremne vrridnosti u periođu 
1888 - 1962. god. 

Table 21 Number of days with heating, lack total between the temperature of 12.0°C anđ 

actual đaily mean temperature, lack total between the temperature of 19.0°C an.1 
actual đaily mean temperature, Mean anđ extreme values in the periođ 1888-1962. 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII God . 


Broj dana sa loženjem 


Prosečna 

sređina 

30.8 

27.8 

26.5 

15.3 

3.7 

0.4 

0.0 

2.5 

14.7 

25.5 

3C.6 

177.8 

Najveđi broj 
dana 

31 

28(29) 

31 

27 

15 

4 

1 

16 

30 

30 

31 

214 

(1912) 

Nhjmanji broj 

dana 28 

18 

17 

4 


• 

• 

• 

• 

8 

27 

149 

(1934) 

Suna manjka 

izmedju tem^erature 12.0°C 

i stvarne dne'/ne sredine tenperature 





ITosečna 

s:redina 

385.8 

307.3 

181.2 

55.9 

7.3 

0.3 

0.0 

4.4 

49.4 

171.7 

311.9 

1475.2 

Največa 

664.8 

593.6 

371.2 

129.4 

30.1 

5.3 

0.2 

39.1 

142.8 

326.2 

499.1 

1998.4 

(1940) 

Najmanja 

153.8 

136.7 

68.4 

2.0 


" ' 

* 

* 

* 

41.8 

171.9 

1042.1 

(1951) 

Suma manjka 

izmedju tcmperature 

; 19 .0°С' 

i stvame đne'me sredine temperature 





Г rosečna 
sredina 

601.4 

499.5 

370.6 

166.1 

33.3 

3.3 

0.2 

21.9 

152.5 

348.6 

526.0 

2723.4 

Najveđa 

881.8 

789.6 

588.2 

357.1 

127 .6 

31.8 

7.2 

141.6 

339.4 

529.2 

716.1 

3271.0 

(1888) 

Najmanja 

363.8 

279.9 

193.7 

30.0 


• 


• 

• 

97.8 

350.6 

2254.6 

(1934) 


Fočetak periođa loženja: Prosečni đatun 26. IX 

Najreiniji datu i: 28. VIII Najđocniji datum: 20. X 

Svišetak perioda loženja: Prosečni datum 20. V 

Najraniji đatuu t.IV Najdocniji datun: 23. VI 
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Tablica 23. Pent.adne aređine vazduSnog prltieka (1), tcmnerature vazduha (2), trnkflimalne 
temperature vazduha (3), minimalne temperature vazduha (4), napon vodene pare 
(5), relativne vlažnostL vazduha (6), oblačnost (7) i padavine (8) 

Beograđ 1888 - 1962. god . 

Table 23 Pentađe means of air pressure (1), air temperature (2), majcimum nir temperature 

(3), minimum air temperature (4), vapour pressure (5), relative nir humiđity (6), 
cloudiness (7) nnđ prec Ipitat ion (8) 

Belarade 1888 - 1962. 



1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Januar 

1.- 5. . 

1003.4 

0.1 

3.3 

-3.1 

‘>.5 

81.9 

7.2 

6.8 

6.-10. 

1004 . 3 

-0.3 

2.7 

-3.5 

5.2 

83.2 

7.6 

6.2 

11.-15. 

1003.2 

-0.2 

3.0 

-3.4 

5-2 

81.2 

7.3 

7.3 

16.-20. 

1004 . 2 

-0.4 

2.7 

-3.6 

3-2 

82.3 

7.6 

8.1 

21.-25. 

1006.3 

-0.8 

2.4 

-4.4 

•1.8 

79.9 

6.9 

3.9 

26.-30. 

1003.9 

-0.6 

2.9 

-4.0 

4.9 

80.3 

7.0 

6.3 

Februar 

31.1- 4. 

1000.8 

0.6 

4.1 

-2.8 

5.3 

80.1 

7.5 

7.7 

5.- 9. 

1002 . 3 

0.4 

4.1 

-2.9 

5.2 

80.4 

7.1 

8. 1 

10.-14. 

1001.1 

0.7 

4.9 

-2.9 

5.2 

77.4 

6.7 

7.0 

15.-19. 

1002.4 

0.8 

4.9 

-3.0 

5.2 

77.0 

6.7 

6.2 

20.-24. 

1002.6 

1.6 

5.9 

-2.2 

5.3 

74.9 

6.4 

5.2 

25.- l.III 

1002.0 

3.6 

8.3 

-0.3 

6.0 

73.5 

6.4 

6.4 

M a r t 

2.- б. 

1000.6 

3.8 

8.6 

-0.1 

6.0 

73.1 

6.5 

8.1 

7.-11. 

1000 . 3 

4.8 

9.6 

0.7 

6.1 

71.1 

6.4 

6.7 

12.-16. 

1000.8 

5.6 

10.7 

1.3 

6.1 

67.9 

6.2 

6.4 

17.-21. 

1001.0 

7.0 

12.4 

2.5 

6.4 

64.9 

5.7 

7.0 

22.-26. 

999.9 

8.2 

13.6 

3.6 

6.8 

63.7 

5.9 

5.9 

27.-31. 

998.3 

9.5 

14.8 

4.8 

7.6 

64.3 

6.4 

6.3 

April 

1.- 5. 

998.6 

9.8 

15.4 

5.0 

7.5 

63.5 

6.2 

8.6 

6.-10. 

997.0 

10.3 

15.7 

5.7 

7.9 

63.9 

6.4 

9.3 

11.-15. 

997.5 

11.2 

16.3 

6.3 

8.3 

64.0 

5.8 

9.3 

16.-20. 

998.0 

12.4 

17.8 

7.2 

8.7 

62.9 

6.0 

9.6 

21.-25. 

998.6 

12.9 

18.3 

8.0 

9.2 

64.2 

6.2 

10.0 

26.-30. 

997.5 

14.2 

19.9 

9.0 

10.0 

63.4 

5.7 

10.2 

M a i 

1.” 5. 

998.0 

15.0 

20.7 

9.8 

10.8 

64.9 

5.9 

11.1 

6.-10. 

998.7 

15.6 

21.1 

10.3 

11.3 

64.9 

6.0 

9.4 

11.-15. 

999.2 

16.2 

21.9 

10.7 

11.9 

65.5 

5.5 

10.2 

16.-20. 

998.0 

17.5 

23.4 

11.9 

12.8 

65.0 

5.7 

12.2 

21.-25. 

998.8 

17.5 

23.3 

11.9 

13.1 

65.4 

5.6 

12.6 

26.-30. 

998.7 

18.7 

24.5 

13.1 

14.3 

67.1 

5.6 

16.3 

J u n 

31. v. -4. 

999.6 

19.4 

25.3 

13.8 

14.4 

64.8 

5.1 

12.9 

5.- 9. 

999.2 

19.4 

25.0 

13.8 

14.8 

65.8 

5.4 

14.1 

10.- 14. 

998.3 

19.9 

25.6 

14.3 

15.3 

66.2 

5.6 

14.5 

15.- 19. 

999.4 

19.6 

25.3 

14.2 

15.3 

67.3 

5.6 

13.0 

20.- 24. 

999.5 • 

20.5 

26.3 

15.1 

16.0 

66.6 

5.4 

13.8 

25.- 29. 

999.8 

20.9 

26.6 

15.4 

16.0 

65.0 

4.8 

13.9 
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Tablica 24. 


Dekadne sredine vazđufinog prltiska 
temperature vazduha (3), minlmalne 
re (5), relativna vlaJ.nost vizđuha 
Heograd 1888 - 1962. gođ. 


(1), tomperature vazduha (2), maksimalne 
temperature vazduha (4), napon vodene pa- 
(6 ) , oblačnost (7) i pađavine (8) 


Table 24 Decađe mean values of air pr»ssure (1), air temperature (2), maximum air 

temperature (3), minimum air tetrperature (4), vapour pressure (5), relative 
air humiđity (6) , c.loudiness (7) and precipi tation (8) 

Belgrađe 1888 - 1962. 




7 

7 

4 

5 

6 

7 

8 

Januar 

1 . 

1003.8 

-0.1 

3.0 

-3.3 

5.3 

82.5 

7.4 

13.0 

2. 

1003.8 

-0.3 

2.8 

-3.5 

5.2 

82.8 

7.5 

15.4 

3. 

1004.8 

-0.7 

2.7 

-4.1 

4.9 

80.1 

7.1 

11.7 

Ffebruar 

1 . 

1001.4 

0.5 

4.2 

-2.8 

5.3 

80.1 

7.2 

15.1 

2. 

1001.8 

0.8 

5.0 

-2.9 

5.2 

77.0 

6.7 

13.3 

3. 

1002.6 

2.6 

7.0 

-1.4 

5.6 

74.0 

6.3 

8.9 

M a r t 

1 . 

1000.3 

4.2 

9.0 

0.2 ' 

6.1 

72.5 

6.5 

15.2 

2. 

1001.0 

6.1 

11.2 

1.8 . 

6.3 

66.7 

6.0 

12.3 

3. 

999.2 

8.7 

14.1 

4.1 

7.2 

64.1 

6.1 

14.8 

April 

1 . 

997.8 

10.3 

15.5 

5.4 

7.7 

63.7 

6.3 

17.9 

2. 

997.8 

11.8 

17.1 

6.8 

8.4 

63.4 

5.9 

18.9 

3. 

993.0 

13.6 

19.1 

8.5 

9.6 

63.8 

5.9 

20.2 

M a j 

1 . 

998.4 

15.3 

20.9 

10.1 

11.1 

64.9 

5.9 

20.5 

2. 

998.6 

16.9 

22.6 

11.3 

12.4 

65.2 

5.6 

22.4 

3. 

998.8 

18.2 

24.0 

12.6 

13.7 

66.3 

5.6 

31.7 

J u n 

1 . 

999.2 

19.5 

25.3 

13.9 

14.7 

65.1 

5.2 

26.4 

2. 

999.0 

19.7 

25.4 

14.3 

15.3 

66.9 

5.7 

27.6 

3. 

999.6 

20.9 

26.6 

15.3 

16.0 

65.6 

5.0 

26.7 

J u 1 

1 . 

999.4 

21.9 

27.7 

16.0 

16.1 

62.5 

4.6 

20.8 

2. 

998.8 

22.2 

28.2 

16.3 

16.3 

62.0 

4.2 

22.7 

3. 

999.2 

22.6 

28.8 

16.6 

16.5 

61.3 

3.6 

17.9 

Avgust 

1 . 

999.2 

22.4 

28.8 

16.3 

16.0 

60.9 

3.6 

17.7 

2. 

999.8 

21.7 

28.4 

15.8 

15.9 

62.7 

3.7 

18.0 

3. 

1000.6 

20.9 

27.5 

15.2 

14.9 

62.7 

3.7 

17.4 

SejJtenbar 

1 . 

1001.8 

19.3 

25.8 

13.8 

14.1 

64.2 

3.9 

14.5 

2. 

1002.6 

17.7 

24.1 

12.3 

12.9 

64.7 

4.3 

15.7 

3. 

1002.7 

16.3 

22.5 

11.2 

12.3 

66.8 

4.5 

15.4 

Ck'obar 

1 . 

1002.8 

14.6 

20.7 

10.0 

11.7 

70.2 

5.2 

19.1 

2. 

1003.4 

11.9 

17.8 

7.5 

10.0 

71.7 

5.0 

16.2 

3. 

1001.5 

10.8 

15.9 

6.8 

9.6 

74.3 

5.6 

20.4 

Ncr.-errbar 

1 . 

1001.6 

8.7 

13.2 

5.3 

8.9 

78.1 

6.8 

21.8 

2. 

1003.2 

6.6 

10.6 

3.3 

7.9 

79.5 

6.8 

18.0 

3. 

1003.9 

4.2 

7.8 

L.2 

6.9 

81.9 

7.0 

14.3 

DeoEsnbar 

1 . 

1002.3 

3.4 

6.6 

0.9 

6.7 

81.7 

7.5 

18.8 

2. 

1003.2 

1.8 

4.9 

-1.0 

6.0 

81.4 

7.3 

15.0 

3. 

1003.4 

0.9 

3.8 

-2.1 

5.6 

82. 5 

7.6 

15.7 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Ј u 1 

30. VI -4. . 

999.6 

21.8 

27.5 

15.8 

16.3 

63.6 

4.6 

8.8 

5.- 9. 

999.4 

21.9 

27.9 

16.1 

16.1 

61.7 

4.6 

10.7 

10.- 14. 

993.8 

21.5 

. 27.3 

15.7 

15.9 

63.3 

4.7 

12.2 

15.- 19. 

993.7 

22.6 

28.8 

16.6 

16.7 

61.0 

3.9 

10.7 

20.- 24. 

999.2 

22.6 

28.7 

16.6 

16.5 

61.8 

3.8 

9.2 

25.- 29. 

999.2 

22.9 

29.0 

16.7 

16.8 

61.0 

3.5 

6.4 

Avgust 

30. VII -3. 

999.2 

22.5 

28.8 

16.3 

16.0 

59.8 

3.5 

8.2 

4 .- 8. 

999.1 

22.3 

28.6 

16.3 

16.0 

61.7 

3.7 

8.9 

9.- 13. 

999.5 

22.3 

28.7 

16.3 

16.3 

62.1 

3.7 

11.3 

14.- 18. 

999.8 

21.4 

28.0 

15.7 

15.6 

63.5 

3.9 

10.5 

19.- 23. 

999.9 

21.6 

28.3 

15.6 

15 .2 

61.8 

3.4 

7.7 

24.- 28. 

1000.8 

20.9 

27.4 

15.4 

15.2 

62.8 

3.7 

6.9 

29.-2 . IX 

1001.1 

20.2 

26.7 

14.4 

14.7 

64.0 

3.8 

7.3 

Septerrbar 

3.- 7. 

1001.5 

19.5 

26.0 

14.0 

14.3 

64.7 

4.1 

9.1 

8.-12. 

1002.2 

18.7 

25.2 

13.2 

13.3 

62.7 

4.0 

6.1 

13.-17. 

1002.6 

17.7 

24.1 

12.4 

12.8 

64.8 

4.4 

9.1 

18.-22. 

1003.0 

16.9 

23.3 

11.5 

12.7 

66.1 

4.2 

6.7 

23.-27. 

1002.8 

16.3 

22.7 

11.1 

12.0 

65.4 

4.4 

6.4 

28. -2. Х . 

100.2.6 

15.9 

21.9 

11.1 

12.4 

69.0 

4.9 

8.4 

Cktobar 

3.- 7. 

1003.0 

14.7 

20.8 

10.1 

11.7 

69.9 

5.0 

9.3 

8.-12. 

1003.5 

13.2 

19.2 

8.9 

10.8 

71.7 

5.3 

8.9 

13.-17. 

1003.6 

12.1 

18.0 

7.5 

10.1 

71.4 

5.0 

8.7 

18.-22. 

1003.4 

11.3 

16.9 

6.9 

9.6 

71.7 

5.2 

8.5 

23.-27. 

1001.2 

10.8 

15.9 

6.9 

9.7 

75.2 

5.7 

10.5 

28.-1 . XI 

1001.6 

10.2 

15.2 

6.5 

9.5 

75.0 

5.9 

8.1 

ffovanfoar 

2.- 6 

1002.3 

8.9 

13.5 

5.5 

9.1 

78.2 

6.7 

10.6 

7.-11. 

1001.0 

8.0 

12.4 

4.8 

8.5 

78.5 

6.8 

11.6 

12.-16. 

1002.7 

7.2 

11.5 

3.9 

8.0 

78.6 

6.7 

7.1 

17.-21. 

1004.6 

5.5 

9.1 

2.4 

7.3 

80.1 

7.0 

10.2 

22.-26. 

1003.8 

4.2 

7.8 

1.4 

6.9 

82.2 

7.2 

7.8 

27.-1 . XII 

1003.6 

4.1 

7.7 

0.8 

6.8 

81.4 

6.8 

6.8 

Deoarbar 

2.- 6. 

1002.4 

3.5 

6.7 

0.7 

6-8 

81.9 

7.4 

8.3 

7.-11. 

1001.8 

2.9 

5.9 

-0.1 

6.4 

82.2 

7.6 

10.8 

12.-16. 

1002.1 

2.3 

5.5 

-0.6 

6.1 

81.0 

7.2 

8.3 

17.-21. 

1005.1 

1.0 

3.9 

-1.8 

5.6 

81.9 

7.4 

6.3 

22.-26. 

1004.8 

0.6 

3.4 

-2.3 

5.6 

83.4 

7.5 

6.3 

27.-31. 

1001.6 

1.3 

4.3 

-1.9 

5.7 

81.6 

7.6 

8.0 
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Tablica 25. Srednje i ekstremne vrednostL olilačnosti (1/10) 
Beograd 1080 - 1905. gođ. 

Table 25 Mean and extreine values of cloudiness (1/10) 
Belgrade 1888 - 1985. 
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Tablica 27. Sređnje i ekstremno vrednosti relativne vlažnosti vazduha (%) i napon vodene 
pare (mb) , Beograđ 1888 - 1985. gođ. 

Table 27 Mean and extreme values of relrtive air humiđity (%) , vapour presnure (mb) 
Belgrađe 1888 - 1985. 
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Tabllca 20. 
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Mesečne i godiSnje sređins relativne vlaJ.nosti vazduha uzastopnih kvinkvenija, 
decenija 1 standarđne nornalne sredine (%) , Beograd 1901 •• 1985. god. 

Table 28 Monthly and annual means Df relative air humiđity for consecutive guingunniums , 


decađes and 

standard normal means 

(%) , 

Belgrade 

1901 

1985. 
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68 


64 

64 

68 

62 

59 

65 

6P 

68 

63 

64 

63 

66 

65 

62 

66 

63 

67 

67 

63 

63 

61 

63 

65 

63 

63 

63 

6 f 

66 

65 

68 

62 

65 

65 

62 

62 


64 

72 

77 

80 

70 

68 

75 

80 

86 

72 

67 

76 

81 

84 

72 

64 

72 

79 

81 

70 

66 

68 

75 

83 

69 

73 

74 

78 

79 

70 

64 

72 

80 

82 

70 


1931-1060 


81 


77 
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Tabllca 29. Broj đana sa ođređjenlm vređnostima relativne valažnosti vazduha 
Beograd 1880 - 1985.god. 

Table 29 Number of days wlth determineđ values of relative air humiđity 
Belgrađe 1888 - 1985. 


11 111 IV V VI VII VIII IX X XI XII God. 


Dan sn U -- 30% u jednom terminu csmatranjn 


Sređina 

0.1 

0.3 

3.4 

4.8 

2.8 

1.5 

3.3 

4.4 

2.9 

1.1 

0.3 

0.0 

24.9 

Najvedi broj dana 

2 

3 

14 

16 

10 

14 

17 

21 

14 

12 

6 

1 

68 

Najmanji broj đana 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Dan sa U^SOt u jednom 

terminu 

osmatran ja 










Sređina 

2.1 

5.5 

15.6 

18.4 

18.4 

17.6 

21.0 

21.3 

19.1 

14.1 

5.4 

1.8 

160.3 

Najvedi broj đana 

10 

18 

28 

28 

28 

29 

29 

30 

29 

30 

18 

14 

214 

Najmanji broj dana 

• 

• 

2 

6 

3 

2 

1 

• 

2 

2 

• 

• 

35 

Dan sa и^бО^ u terminu od 

14 časova 











Sredina 

11.4 

6.9 

4.0 

3.0 

З.С 

2.2 

1.7 

1.7 

2.2 

4.5 

9.2 

13.5 

63.3 

Najvedi broj dana 

26 

22 

12 

10 

10 

8 

7 

7 

10 

13 

21 

25 

95 

Najmanji broj dana 

2 

1 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

1 

2 

39 

Dan за dnevnom sređinom •- 

' 60% 













Sredlna 

1.2 

2.5 

10.4 

13.3 

12.1 

10.9 

14.3 

13.2 

10.1 

5.5 

2.5 

1.2 

97.2 

Najvedi broj dana 

6 

11 

24 

25 

26 

28 

29 

28 

26 

28 

13 

6 

16.7 

Najmanji broj dana 

• 

• 

• 

• 

2 

• 

• 

• 

• 

• 


• 

9 

Dan na dnevnom sredincm ^ 

^ 90% 













Sredina 

6.2 

3.3 

2.2 

1.2 

1.4 

1.0 

0.6 

0.8 

1.4 

3.0 

5.9 

8.1 

35.1 

Najvodi broj dana 

21 

13 

29 

5 

7 

7 

7 

6 

9 

14 

17 

18 

79 

Najmanji broj đana 

• 

• 

• 


• 

• 

• 


• 

• 

• 

• 

• 

Dan ма dnevnom sredinom ==> 95% 













Sred: na 

2.4 

1.1 

). 5 

0.3 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.3 

1.1 

2.2 

3.2 

11.9 

Najv<đi broj đana 

10 

8 

5 

2 

2 

3 

з 

2 

3 

.12 

9 

14 

36 


Vajnanji broj dana 
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Tablica 30b. Dnevni hod relativne vlažnosti vazduha (%) 
Beograd 1951 - 1980. god. 
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Tablica 32. MeseČne i godišnje količine padav .na (тш) 
Beograd 1887 (IX) - 1986. god. 

Table 32 Monthly and annual precipitation unounts (mm) 
Belgrade 1887 (IX) - 1986. 



' I 

II 


IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

God. 

1887 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 


72.8 

131.5 

30.7 

93.9 


8 

33.7 

34.5 

53.4 

59.6 

116.5 

39.8 

52.1 

55.6 

32.8 

75.4 

27.7 

0.6 

581.7 

9 

27.6 

84.2 

87.1 

83.6 

84,9 

68.1 

82.8 

34.8 

105.2 

83.1 

42.8 

39.2 

823.4 

1890 

29.3 

6.0 

43.2 

54.2 

49.0 

106.7 

Г91.3 

1.6 

26.5 

61.5 

92.5 

37.9 

699.7 

1 

39.9 

1.1 

56.2 

84.6 

37.0 

69.9 

113.6 

33.3 

24.4 

12.6 

86.4 

35.0 

594.0 

2 

27.5 

16.8 

69.7 

120.1 

84.7 

95.3 

53.6 

39.4 

43.0 

69.3 

42.9 

35.4 

697.7 

3 

46.7 

7.4 

54.9 

47.5 

28.2 

124.9 

44.3 

69.4 

58.1 

17.5 

104.7 

38.6 

642.2 

4 

15.3 

13.4 

38.6 

15.5 

44.9 

81.8 

22.7 

52.8 

31.4 

61.4 

12.9 

73.7 

464.4 

5 

46.8 

72.3 

40.6 

45.3 

67.7 

117.4 

26.6 

45.3 

30.7 

145.1 

21.1 

63.9 

722.8 

6 

8.2 

12.8 

34.3 

43.3 

61.7 

99.0 

59.5 

107.5 

63.5 

37.4 

116.8 

76.7 

720.7 

7 

29.1 

34,2 

35.3 

88.5 

178.2 

62.0 

82.9 

60.1 

99.4 

56.3 

5.9 

21.8 

753.7 

8 

4.2 

19.1 

30.4 

82.8 

54.5 

44.7 

65.4 

61.9 

12.8 

43.3 

3.6 

19.0 

471.7 

9 

39.7 

19.3 

69.5 

61.1 

69.9 

42.2 

91.6 

41.2 

62.6 

33.7 

10.7 

56.1 

597.6 

1900 

39.1 

34.1 

57.8 

52.8 

191.7 

80.8 

142.4 

115.2 

3.3 

53.6 

34.0 

49.1 

853.9 

1 

17.1 

45.0 

39.4 

54.5 

35.3 

137.0 

126.6 

35.0 

33.5 

93.7 

36.5 

44.0 

727.6 

2 

19.2 

58.0 

50.3 

59.6 

58.6 

57.2 

38.9 

52.9 

28.2 

92.6 

6.0 

52.7 

574.2 

3 

20.6 

15.4 

19.0 

76.1 

92.5 

138.6 

29.0 

20.5 

59.1 

65.8 

30.5 

34.2 

601.3 

4 

21.6 

35.4 

18.8 

39.5 

31.5 

63.1 

74.4 

21.8 

37.4 

74.5 

22.8 

47.0 

488.1 

5 

30.9 

16.2 

30.9 

65.1 

69.7 

105.6 

63.6 

24.4 

16.9 

205.4 

48.8 

5.0 

682.5 

б 

29.6 

27.9 

49.4 

27.4 

82.2 

76.4 

25.6 

48.9 

69.0 

10.2 

46.3 

79.4 

572.3 

7 

23.8 

19.6 

25.2 

63.3 

14.1 

43.0 

21.7 

23.7 

9.6 

6.6 

27.6 

44.4 

322.6 

8 

48.0 

67.0 

35.0 

74.7 

13.1 

45.2 

37.0 

82.8 

23.5 

11.0 

47.8 

7.6 

492.7 

9 

33.5 

44.0 

50.7 

18.7 

118.1 

51.8 

53.0 

20.5 

65.9 

21.3 

85.0 

70.0 

642.6 

1910 

63.1 

39.5 

1.6 

108.5 

64.9 

78.2 

147.8 

60.3 

63.9 

30.4 

126.6 

27,2 

812.0 

11 

32.2 

21.4 

9.0 

79.0 

53.1 

29.9 

16.5 

55.6 

37.4 

47.9 

16.4 

45.9 

444.3 

12 

63.1 

28.9 

55.9 

85.3 

124.1 

64.4 

64.1 

56.0 

100.2 

63.3 

104.4 

4?. 4 

859.1 

13 

49.7 

10.5 

8.9 

47.7 

110.2 

96.2 

102.6 

123.2 

61.0 

22.4 

48.5 

40.0 

720.9 

14 

42.4 

* 

2.3 

128.9 

4.68 

62.4 

115.4 

] 12.7* 

18.7* 

* 

49.1 

* 

77.1 

31.4* 

34.1* 

721.3* 

15 

78.1 

14.8 

85.8* 

34.6* 

* 

115.7 

* 

76.9 

107.9* 

55.9* 

* 

34.9 

138.0* 

* 

64.5 

42.5* 

849.6* 

16 

15.9 

17.8 

39.5 

41.2 

125.6 

41.3 

47.8 

23.8 

61.1 

70.0 

49.0 

40.1 

573.1 

17 

00.5 

27.2 

46.9 

64.9 

15.1 

15.2 

62.0 

9.5 

16.8 

55.2 

25.6 

46.2 

465.1 

18 

29.5 

* 

20.6 

15.6 

25.0 

56.3 

40.8 

42.6 

‘31.0’ 

5.4 

106.6 

67.1* 

65.8* 

506.3* 

19 

37.0 

41.1 

63.9* 

101.9* 

135.3* 

33.0* 

174.7* 

28.0* 

22.8* 

97.5* 

92.9* 

77.0* 

905.1* 

1920 

49.9 

21.7 

69.0 

35.2 

57.4 

93.6 

35.0 

26.6 

32.2 

,15.7 

2.2 

31.2 

469.7 

21 

18.9 

15.2 

13.1 

45.6 

24.3 

135.9 

29.4 

134.4 

31.0 

19.1 

124.6 

53.7 

645.2 

22 

40.0 

35.3 

16.9 

86.0 

71.2 

39.0 

36.4 

11.1 

47.7 

217.6 

30.6 

13.3 

645.1 

23 

18.2 

25.4 

44.0 

25.9 

10.0 

33.8 

17.8 

50.6 

8.4 

54.5 

52.8 

80.6 

422.0 

24 

33.4 

62.3 

21.3 

117.6 

95.9 

148.0 

54.4 

84.3 

35.7 

74.7 

25.7 

13.0 

778.1 

25 

7.2 

36.4 

35.8 

58.9 

55.3 

91.0 

95.6 

31.7 

78.6 

41.8 

L29.8 

84.9 

747.0 

26 

60.0 

29.4 

26.1 

19.2 

130.2 

95.3 

1 10.2 

146.8 

8.2 

24.4 

9.6 

52.9 

712.3 

27 

38.4 

26.2 

77.0 

13.6 

125.0 

46.7 

6.4 

77.8 

50.1 

73.2 

51.6 

109.0 

695.0 

28 

30.9 

22.3 

13.7 

41.4 

64.1 

7.9 

2.1 

25.8 

44.1 

68.1 

57.0 

33.8 

411.2 

29 

89.9 

19.6 

10.1 

98.1 

71.5 

78.1 

29.6 

124.4 

18.3 

46.4 

30.8 

20.9 

637.7 

1930 

14.7 

52.4 

15.4 

42.3 

53.5 

25.9 

37.7 

85.7 

37.5 

51.2 

25.2 

71.4 

512.9 





81 


Mes . 

God. 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

Gccl. 

1931 

57.3 

36.6 

67.0 

19.9 

25.7 

72.5 

51.6 

29.0 

177.5 

133.4 

25.4 

14.6 

710.5 

32 

55.1 

18.8 

117.3 

82.9 

43.5 

42.1 

89.1 

29.0 

12.8 

146.7 

41.0 

36.5 

714.8 

33 

50.5 

32.8 

59.2 

100.9 

119.4 

104.6 

56.2 

39.0 

37.9 

48.4 

32.2 

67.3 

748.4 

34 

36.2 

8.9 

21.1 

22.6 

53.0 

68.6 

93.3 

116.6 

53.9 

79.4 

51.0 

17.3 

621.9 

1935 

82.2 

77.9 

39.9 

47.2 

72.4 

47.9 

11.1 

25.3 

16.4 

31.0 

24.3 

67.6 

543.2 

36 

34.8 

83.1 

24.0 

27.1 

79.0 

97.2 

60.5 

72.7 

73.2 

57.3 

37.0 

10.4 

656.3 

37 

30.5 

72.2 

95.4 

102.6 

117.3 

79.8 

30.8 

198.8 

44.1 

37.0 

91.2 

52.0 

985.0 

38 

83.9 

17.9 

29.4 

62.2 

70.2 

29.3 

120.8 

66.6 

46.7 

46.4 

46.3 

93.9 

677.2 

39 

40.7 

25.4 

67.3 

10.6 

129.8 

135.9 

56.9 

69.0 

10.9 

106.4 

59.4 

71.4 

784.0 

1940 

39.8 

43.0 

73.3 

61.7 

75.5 

218 . 2 

57.1 

32.2 

33.1 

42.4 

86.2 

55.2 

818.7 

41 

33.7 

124.0 

15.3 

87.9 

55.2 

58.0 

63.6 

79.6 

138.4 

89.2 

45.4 

66.7 

857.0 

42 , 

65.2 

66.2 

39.9 

118.8 

53.7 

71.6 

47.2 

64.0 

43.7 

16.0 

113.3 

22.2 

721.8 

43 

69.7 

12.2 

5.3 

27.0 

75.9 

135,7 

34.2 

4.5 

20.8 

9.6 

68.8 

81.3 

545.0 

44 

26.9 

78.9 

66.0 

60.3 

29.7 

74.4 

65.8 

7.6 

88.5 

75.7 

85.3 

65.1 

724.2 

1945 j 

45.0 

8.6 

8.3 

45.1 

19.0 

79.5 

18.3 

89.5 

112.6 

17.0 

70 . 

93.5 

607.3 

46 

30.5 

81.2 

32.9 

29.8 

71.3 

80.1 

9.2 

15.5 

5.0 

97.2 

109.5 

66.1 

628.3 

47 

83.9 

53.4 

53.4 

30.2 

68.4 

42.2 

74.5 

47.6 

1.0 

20.9 

30.0 

65.0 

750.5 

48 

40.7 

52.6 

33.2 

73.5 

41.9 

168.3 

29.5 

41.3 

76.5 

55.2 

67.9 

7.1 

687.7 

49 

51.7 

5.4 

96.6 

28.7 

165.4 

130.4 

90.2 

64.5 

14.6 

7.9 

72.9 

70.9 

799.2 

1950 

19.2 

27.5 

18.1 

25.0 

49.2 

28.5 

52.6 

27.3 

24.2 

64.1 

102.5 

54.2 

492.4 

51 

27.2 

43.3 

52.2 

80.6 

37.3 

92.4 

145.4 

24.3 

106.7 

13.1 

59.7 

25.0 

707.2 

52 

55.1 

44.6 

28.6 

20.9 

88.3 

163.3 

4.6 

12.6 

66.5 

90.6 

89.5 

90.0 

754.6 

53 

38.0 

81.2 

13.6 

31.0 

78.2 

199.4 

91.1 

87.0 

11.5 

21.8 

6.9 

36.6 

696.3 

54 

64.6 

29.7 

44.6 

63.9 

167.1 

130.3 

36.1 

94.9 

64.3 

81.8 

88.7 

60.1 

926.1 

1955 

36.9 

99.7 

65.6 

63.0 

59.8 

49.8 

105.8 

127.3 

68.9 

74.9 

53.9 

54.2 

859.8 

56 

61.4 

55.9 

65.2 

38.9 

81.6 

186.0 

46.5 

25.9 

7.6 

41.4 

41.4 

85.7 

737.5 

57 

20.6 

31.5 

6.1 

35.6 

140.2 

87.2 

106.7 

18.5 

66.0 

36.9 

18.8 

35.9 

604.0 

58 

52.3 

28.0 

91.1 

97.9 

14.7 

66.8 

18.5 

24.7 

16.3 

61.8 

59.1 

53.9 

585.1 

59 

67.6 

21.9 

26.1 

51.8 

77.7 

124.1 

33.3 

41.1 

39.1 

5.0 

74.6 

37.4 

599.7 

1960 

45.8 

25.2 

16.2 

36.7 

51.4 

47.5 

89.1 

49.7 

41.5 

37.1 

72.7 

80.3 

593.2 

61 

12.2 

21.3 

10.2 

62.6 

143.1 

16.7 

43.1 

16.7 

9.7 

1.9 

38.9 

88.4 

464.8 

62 

49.4 

92.6 

111.1 

63.6 

12.8 

33.5 

42.0 

12.3 

32.8 

6.3 

61.5 

52.9 

571.3 

63 

111.7 

43.1 

40.2 

44.1 

33.6 

38.5 

47.3 

23.3 

45.1 

7.5 

32.0 

72.2 

538.6 

64 

4.2 

39.1 

60.9 

65.9 

58.5 

67.1 

64.0 

17.5 

112.5 

81.0 

69.5 

72.1 

712.3 

1965 

55.8 

79.0 

24.7 

58.2 

49.8 

. 30.3 

39.8 

23.3 

51.4 

. 

74.6 

79.0 

665.9 

66 

101.1 

27.7 

38.8 

37.7 

75.1 

77.8 

103.1 

28.9 

30.0 

34.3 

46.4 

91.6 

692.5 

67 

35.5 

12.7 

60.5 

61.0 

117.0 

79.8 

52.8 

5.2 

134.9 

20.6 

32.6 

109.2 

72 L .8 

68 

112.0 

28.9 

31.5 

18.3 

42.2 

54.1 

82.6 

94.2 

55.4 

10.7 

82.2 

66.2 

678.3 

69 

27.3 

90.0 

29.4 

34.3 

23.2 

171.8 

125.5 

44.1 

27.0 

3,5 

47.0 

178.7 

801.8 

1970 

46.8 

96.8 

75.8 

64.5 

102.8 

88.3 

133.7 

42.0 

7.2 

66.9 

62.4 

22.6 

809.8 

71 

45.4 

37.2 

75.1 

61.8 

91.7 

98. 6 

86.3 

53.7 

72.2 

1 3-0 

49.6 

10.1 

694.7 

72 

13,7 

22.1 

1.8 

85.4 

57.2 

15.4 

170.4 

108.5 

58.2 

121.5 

66.2 

0.8 

721.2 

п 

15 . i 

31.5 

30.8 

92.3 

48.5 

87.2 

30.5 

50.4 

51.9 

32.2 

48.5 

290 

547.9 

7' 4 

26.5 

23.5 

21.5 

46.0 

80.3 

175.0 

41.4 

59.1 

98.8 

184.9 

63.0 

90.2 

910.2 

1975 

25.6 

8.9 

38.6 

41.4 

131.6 

105.2 

131.5 

136.4 

22.2 

52.9 

48.6 

6.0 

748.9 





82 


Mes. 

God. 


II 


III 


IV 


VI 


VII 


VIII 


IX 


XI 


XII 


God. 


1976 

103.7 

77 

44.1 

78 

25.1 

79 

92.6 

1980 

63.4 

81 

48.7 

82 

43.7 

83 

32.2 

84 

59.3 

85 

53.9 

86 

73.1 


12.3 

34.1 

105.6 

61.4 

127.7 

53.1 

39.9 

38.7 

45.7 

67.2 

22.2 

144.7 

14.7 

75.3 

16.4 

18.9 

78.4 

31.4 

46.7 

41.5 

62.6 

49.4 


67.2 

45.1 

86.5 

33.4 

31.8 

125.4 

63.3 

65.1 

88.1 

126.4 

62.2 

47.2 

57.7 

8.7 

37.6 

63.0 

39.2 

88.0 

65.7 

40.8 

72.0 

126.6 


90.7 

27.4 

49.9 

82.6 

168.3 

53.4 

91.4 

56.4 

73.2 

91.0 

114.4 

21.0 

85.8 

124.7 

121.8 

35. L 

44.3 

85.5 

126.0 

15.4 

90.4 

72.5 


56.9 

84.0 

83.8 

72.5 

13.3 

109.6 

80.0 

14.3 

67.7 

32.3 

72.8 

79.0 

73.4 

29.8 

13.3 

71.4 

36.9 

55.4 

168.1 

12.7 

10.2 

3.2 


14.2 

56.4 

13.6 

77.0 

18.1 

15.0 

47.6 

41.9 

82.4 

88.8 

72.3 

90.6 

81.9 

19.0 

31.3 

31.3 

12.5 

59.9 

13.6 

80.9 

39.9 

6.8 


21.8 

613.8 

80.5 

790.9 

57.2 

798.0 

56.6 

687.8 

82.1 

908.3 

75.8 

850.9 

79.4 

694.1 

39.5 

511.8 

12.8 

603.6 

22.0 

687.3 

20.8 

627.5 



8 3 


Tablica 33. Mesecne i gođiSnjo srednje količine paflavina u uzastopnim kvinkvenijama 1 
decenijama, i standardne normalne količine (шга) , Beograd 1891 - 1985. god. 

Table 33 Monthly and annua.l mean prncipitation amounts in consecutive 3 uinqueniums 
and đecađes and standard normal values (mm) , Belgrade 1891 - 1985. 


Poriod 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

1891-1895 

35.2 

22.2 

52.0 

62.6 

52.5 

97.9 

1896-1900 

24.1 

29.9 

45.5 

65.7 

111.2 

65.7 

1901-1905 

27.9 

34.0 

31.7 

59.0 

57.5 

100.3 

1906-1910 

39.6 

39.6 

32.4 

58.5 

58.5 

58.9 

1911-1915 

53.1 

15.6 

57.7 

58.7 

93.1 

76.6 

1916-1920 

42.6 

25.7 

47.0 

53.6 

77.9 

44.8 

1921-1925 

23.5 

34,9 

26.2 

66.8 

51.3 

89.5 

1926-1930 

46.8 

30.0 

28.5 

42.9 

88.9 

50.8 

1931-1935 

56.3 

35.0 

60.9 

54.7 

62.8 

67.1 

1936-1940 

45.4 

48.3 

57.9 

52.8 

94.4 

112.1 

1941-1945 

48.1 

58,0 

27.0 

67.8 

46.7 

83.8 

1946-1950 

45.2 

44.0 

46.8 

37.4 

79.2 

89.9 

1951-1955 

44.4 

59.7 

40.6 

51.9 

86.1 

127.0 

1956-1960 

49.5 

32.5 

40.9 

52.2 

73.4 

102.3 

1961-1965 

46.8 

55.0 

49.4 

58.9 

59.6 

57.2 

1966-1970 

64.5 

51.2 

47.2 

43.2 

72.1 

94.4 

1971-1975 

25.3 

24.6 

33.6 

65.4 

81.9 

96.3 

1976-1980 

65.6 

66.2 

50.9 

67.4 

79.1 

94.7 

1931-1985 

47.6 

35.7 

62.4 

52.5 

49.5 

98.5 


1391-1900 

29.6 

26,0 

48.7 

64.2 

81.3 

81.8 

1901-1910 

33.7 

36.8 

32.0 

58.7 

58.0 

79.6 

1911-1920 

47.8 

20.6 

52.3 

56.2 

85.5 

60.7 

1921-1930 

35.2 

32.4 

27.3 

54.9 

70.1 

70.2 

1931-1940 

50.8 

41.7 

59.4 

53.8 

78.6 

39.6 

1941-1950 

46.6 

51.0 

36.9 

52.6 

63.0 

36.9 

1951-1960 

47.0 

46.1 

40.9 

52.0 

79.6 

314.7 

1961-1970 

55.6 

53.1 

48.3 

51.0 

65.8 

75.8 

1971-1980 

45.5 

45.4 

42.2 

66.4 

80.5 

95.5 


S-anđarđne 

norma 

lne količine 




1901-1930 

38.9 

30.0 

37.2 

56.6 

71.2 

' 0.1 

1931-1960 

48.1 

46.2 

45.7 

52.8 

73.7 

»7.1 


VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

(5ođ. 

52.2 

48.0 

37.5 

61.2 

53.6 

49.3 

624.2 

88.4 

77.2 

48.3 

44.9 

34.2 

44.5 

679.6 

66.6 

30.9 

35.0 

106.4 

28.9 

36.5 

614.7 

57.0 

49.2 

46.4 

15.9 

66.7 

45.7 

568.4 

80.8 

61.9 

56.5 

69.7 

53.0 

42.4 

719.1 

72.4 

23.8 

27.7 

69.0 

47.4 

52.0 

583.9 

48.7 

62.4 

40.3 

81.5 

73.1 

49.1 

647.3 

37.2 

92.1 

31.6 

52.7 

34.8 

57.6 

593.9 

60.3 

47.8 

59.7 

87.8 

34.8 

40.7 

667.9 

65.2 

88.1 

41.6 

57.9 

64.0 

56.6 

784.3 

45.8 

49.0 

80.8 

41.5 

76.7 

65.8 

691.0 

51.2 

39.2 

24.3 

49.1 

76.6 

52.7 

635.6 

76.6 

69.2 

63.6 

56.4 

59.7 

53.2 

788.4 

58.8 

32.0 

34.1 

36.4 

53.3 

58.6 

624.0 

47.2 

18.6 

50.3 

19.3 

55.3 

72.9 

590.5 

99.5 

42.9 

50.9 

27.3 

54.1 

93.7 

741.0 

92.0 

81.6 

60.7 

80.9 

54.2 

27.2 

723.7 

64.9 

50.3 

62.5 

35.2 

55.8 

59.6 

762.2 

56.3 

72.9 

49.7 

42.3 

56.3 

45.9 

669.6 


70.3 

62.6 

42.9 

53.0 

43.9 

45.9 

6fl. 7 

61.8 

40.1 

40.7 

61.2 

47.8 

41.2 

591.6 

76.6 

42.8 

42.1 

69.4 

50.2 

47.2 

651.4 

43.0 

77.2 

36.0 

67.1 

54.0 

53.4 

620.8 

62.7 

67.9 

50.6 

72.8 

49.4 

48.6 

725.9 

48.5 

44.1 

52.2 

46.3 

76.6 

59.2 

662.9 

67.7 

50.6 

48.8 

46.4 

56.5 

55.9 

706.2 

73.4 

30.8 

50.6 

23.3 

54.7 

83.3 

665.7 

77.1 

71.0 

61.6 

58.0 

55.0 

43.4 

741.6 


60.4 

53.4 

39.6 

65.9 

50.6 

47.2 

621.1 

59.6 

54.2 

50.7 

54.8 

60.9 

54.6 

698.4 


Normalne količine 

1901-1960 43.5 38.1 41.5 54.7 72.5 113.6 60.0 53.8 45.1 60.4 55.8 50.9 


659.9 
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Tablica 34. 
Table 34 

Sezonske 

Beograd 

Seasonal 

Belgrađe 

količine pađavina (n\m) 

1887 - 1986. god. 

precipltation amounts (mm) 
1887 - 1986. 



Gođ . 

ZIMA (XII- 

■II). 

God 

; PROLEĆEdll -V) 

LETO (VI -VIII) • 

JESEN (1Х-Х1 ) 




1887 


- 

- 

235.0 

1887/88 

162.1 


1988 


229. > 

147.5 

135.9 

88/89 

112.4 


89 


255.6 

185.7 

231.1 

89/90 

74.5 


90 


146.1 

299.6 

180.5 

1890/91 

78.9 


91 


177.« 

216.8 

123.4 

91/92 

79.3 


92 


274."» 

188.3 

155.2 

92/93 

89.5 


93 


130.» 

238.6 

180.3 

93/94 

67.3 


94 


99.3 

157.3 

105.7 

94/95 

192.8 


95 


153.'. 

189.3 

196.9 

95/96 

84.9 


96 


139. 1 

266.0 

217.7 

96/97 

140.0 


97 


302.'3 

205.0 

161.6 

97/98 

75.1 


98 


167. ' 

172.0 

59.7 

98/99 

78.0 


99 


200.:. 

175.0 

107.0 

99/1900 

129.3 


1900 


302.3 

338.4 

90.9 

1900/01 

141.2 


1901 


129..! 

298.6 

163.7 

01/02 

121.2 


02 


168.'. 

149.0 

126.8 

02/03 

88 7 


03 


187. (• 

188.1 

155.4 

03/04 

91.2 


04 


89. B 

159.6 

134.7 

04/05 

94.1 


05 


165/. 

193.6 

271.1 

05/06 

62.5 


06 


159. C 

150.9 

125.5 

06/07 

122.8 


07 


102.6 

88.4 

43.8 

07/08 

159.4 


08 


122.« 

165.0 

82.3 

08/09 

85.1 


09 


187 .( 

135.3 

172.2 

09/10 

172.6 


1910 


175. C 

286.3 

220.9 

1910/11 

80.8 


11 


141.1 

102.0 

101.7 

11/12 

137.9 


12 


265 . 7 

184.5 

267.9 

12/13 

109.6 


13 


166 .6 

322.0 

131.9 

13/14 

84.7 


14 


238.1 

246.8 

157.6 

14/15 

127.0 


15 


236.1 

240.7 

237.4 

15/16 

76.2 


16 


206.? 

112.9 

180.1 

16/17 

147.8 


17 


126. S- 

86.7 

97.6 

17/18 

96.3 


18 


96.9 

114.4 

179.1 

18/19 

143.9 


19 


301.1 

235.7 

213.2 

1919/20 

148.6 


1920 


161.6 

155.2 

50.1 

20/21 

65.3 


21 


83.0 

299.7 

174.7 

21/22 

129.0 


22 


174. J 

86.5 

295.9 

22/23 

56.9 


23 


79.9 

102.2 

115.7 

23/24 

176.3 


24 


234.8 

296 . 7 

137.9 

24/25 

56.6 


25 


150.0 

218.3 

250.2 

25/26 

174.3 


26 


175.5 

352.3 

42.2 

26/27 

117.5 


27 


215.6 

130.9 

174.9 

27/28 

162.2 


28 


119.; 

35.8 

169.2 

28/29 

143.3 


29 


179.', 

232.1 

95.5 

29/30 

88.0 


1930 


u i .; 

149.3 

113.9 

1930/31 

165.3 


31 


112.6 

153.1 

336.3 


Gođ 


ZIMA (ХИ -II) God . PROLEĆI:: (III-V ) 


LETO ( VI-VIII ) JESEN (1Х-Х1 ) 


31/32 

88.5 

32 

243.7 

160.2 

200.5 

32/33 

119.8 

33 

279.5 

199.8 

118.5 

33/34 

112.4 

34 

96.7 

278.5 

184.3 

34/35 

177.4 

35 

159.5 

84.3 

71 .7 

35/36 

185.5 

36 

130.1 

230.4 

167.5 

36/37 

113.1 

37 

315.3 

309.4 

172.3 

37/38 

153.8 

38 

161.8 

216.7 

139.4 

38/39 

160.0 

39 

207.7 

261.8 

176.7 

39/40 

154.2 

1940 

210.5 

308.5 

161.7 

1940/41 

212.9 

41 

153.4 

201.2 

273.0 

41/42 

198.1 

42 

212.4 

182.8 

173.0 

42/43 

104 . 1 

43 

103.2 

174.4 

99.2 

43/44 

187.1 

44 

156.0 

147.8 

249.5 

44/45 

118.7 

45 

72.4 

187.3 

200.5 

45/46 

205.2 

46 

134.0 

104 .8 

211.7 

46/47 

203.4 

47 

152.0 

164.3 

51.9 

47/48 

158.3 

48 

143.6 

239.1 

199.6 

48/49 

64.2 

49 

290.7 

285 . 1 

95.4 

49/50 

117.6 

1950 

92.3 

108.4 

190.8 

1950/51 

124.7 

51 

170.1 

262.1 

179.5 

51/52 

124.7 

52 

137.8 

180.5 

246.6 

52/53 

209.2 

53 

122.8 

377.5 

40.2 

53/54 

130.9 

54 

275.6 

261.3 

234.8 

54/55 

196.7 

1955 

188.4 

282.9 

197.7 

55/56 

171.5 

56 

185.7 

258.4 

90.4 

56/57 

137.8 

57 

181.9 

212.4 

121.7 

57/58 

116.2 

58 

203.7 

110.0 

137.2 

58/59 

143.4 

59 

155.6 

198.5 

118.7 

59/60 

108.4 

1960 

104.3 

186.3 

151.3 

1960/61 

113.8 

61 

215.9 

76.5 

50.5 

61/62 

230.9 

62 

187.5 

87.8 

100.6 

62/63 

207.7 

63 

117.9 

109.1 

84.6 

63/64 

115.5 

64 

185.3 

148.6 

263.0 

64/65 

206.9 

65 

132.7 

193.4 

126.0 

65/66 

207 .8 

66 

151.6 

209.8 

110.7 

66/67 

129.8 

67 

238.5 

137.8 

188.1 

67/68 

250.1 

68 

92.0 

230.9 

148.3 

68/69 

183.5 

69 

86.9 

341.4 

77.5 

69/70 

322.3 

1970 

243 .1 

264.0 

136.5 

1970/71 

105.2 

71 

228.6 

238.6 

J 34.8 

71 / 7.2 

45.9 

72 

144.4 

294.3 

245.9 

72/73 

47.4 

73 

171.6 

168.1 

132.6 

73/74 

79.0 

74 

147.8 

275.5 

346.7 
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God . 

ZIMA (ХХХ-Н ) 

God . 

PROLEĆL (III-V ) 

LETO (VI-VIII ) 

JESI2N (1Х-Х1) 

74/75 

124.7 

75 

211.6 

373.1 

123.7 

75/76 

122.0 

76 

146.4 

175.0 

154.6 

76/77 

171.5 

77 

181.3 

216.3 

163 . 1 

77/78 

233.3 

78 

210.3 

235.0 

142.7 

78/79 

189/7 

79 

167/1 

227.8 

103.8 

79/80 

165.7 

1980 

281.7 

231.9 

203.5 

1980/81 

153.0 

81 

254.1 

208.2 

241.9 

81/82 

134.2 

82 

141.7 

28 3.9 

130.7 

82/83 

128.0 

83 

119.5 

170.2 

134.0 

83/84 

, 177.2 

84 

158.6 

166.7 

127.8 

84/85 

113.4 

85 

148.0 

309.5 

107.2 

85/86 

157.7 

86 

2 48.0 

173.1 

49.9 


МДХ 

1969/1970 

322.3 

1937 

315.3 

1953 

377.5 

1974 

346.7 

MIN 

1971/1972 

45.9 

1921 

33.0 

1928 

35.8 

1953 

40.2 


i 

и 

■ј 
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Tablica 35. Srednje i ekstremne količiiie padavina (mm) 
Beograđ 1888 - 1985. god. 

Tnble 35 Mean and extreme precipi tal ion amounts (mm) 
Belgrađe 1888 - 1985. 


I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII God . 


Srednje količine 


mm 43.3 

39.1 

44.7 

56.7 

72.7 

84.2 

Najvede količine 





mm 112.0 

127.7 

144.7 

118.8 

191.7 

218.2 

Gcd. 1968 

1978 

1981 

1942 

1900 

1940 

Najmanje količine 





mm 4 .2 

1.1 

1.6 

lo.6 

8.7 

7.9 

God. 1898 

1964 

1891 

1910 

1939 

1982 

1928 


65.5 

54.4 

47.7 

55.1 

54.4 

52.0 

669.8 

191.3 

198.8 

177.5 

217.6 

129.8 

178.7 

985.0 

1980 

1937 

1931 

1922 

1925 

1969 

1937 

2.1 

1.6 

1.0 


2.2 

0.6 

322.6 

1928 

1890 

1947 

1965 

1920 

1888 

1907 


Srednje vređnosti najveđih dnevnih koli Sina 

mm 12.9 12.0 13.5 17.6 21.5 25.4 21.9 20.0 19.7 16.3 16.1 15.0 


Najveđo vrednosti dnevnih količina 


mm 

33.2 

34.8 

40.5 

75.6 

68.7 

77.9 

Dan 

5 

3 

30 

22 

21 

30 

God. 

1981 

1962 

1927 

1892 

1927 

1940 


92.4 

87.5 

88.4 

48.3 

38.8 

38.1 

92.4 

15 

10 

4 

30 

8 

2 

15 .VII 

1890 

1926 

1951 

1932 

1942 

1956 

1890 
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Tablirn 36. Procentualnn čestina mesečnih, sszonskih i gođiSnjih količlna pađavina 
Beograd 1888 - 1962. god. 

Table 36 Percentual frequency of monthly, seasonal and annual precipi tation amounts 
Belgrade 1888 - 1962. 


Mes. 

50% 

50 do 75% 

76 do 89% 

90 do 110% 

111 do 125% 

125 do 150% 

150% 

I 

14 

19 

8 

23 

8 

.12 

16 

II 

23 

20 

16 

8 

8 

7 

18 

III 

27 

9 

11 

14 

7 

12 

20 

IV 

17 

18 

12 

12 

11 

15 

15 

V 

19 

20 

12 

18 

4 

3 

24 

VI 

15 

19 

20 

10 

7 

9 

20 

VII 

23 

22 

9 

11 

1 

15 

19 

VIII 

24 

20 

7 

15 

8 

6 

20 

IX 

28 

15 

12 

8 

4 

12 

21 

X 

28 

13 

7 

13 

13 

9 

17 

XI 

21 

20 

11 

9 

9 

5 

25 

XII 

21 

13 

9 

16 

3 

22 

16 


ZIMA 

4 

26 

7 

27 

11 

16 

9 

PROLEĆE 

1 


15 

29 

12 

9 

11 

LETO 

10 

14 

20 

19 

12 

16 

9 

JESEH 

11 

20 

13 

17 

13 

15 

11 

<ХОША 

1 

15 

12 

46 

15 

11 
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Tabli :а 37. Broj dana sa padavinaroa i int.enzitet padavina 
Beograd 1888 - 1985. god. 

Table 37 Number of daya with preclpitation and precipitation intenaity 
Belgrade 1888 - 1985. 


III iv v VI VII VIII IX X XI XII God . 


— 0.1 :rm 


Srednji 

13.0 

■ U.5 

11.6 

12.8 

15.2 

13.2 

10.0 

9.1 

8.8 

10.0 

12.3 

13.5 

139.0 

Na jveđi 

21 

20 

22 

23 

>6 

20 

18 

19 

19 

24 

25 

25 

182 

Na jmanji 

4 

1 

1 

6 

4 

6 

2 

3 

2 


3 

3 

105 

• 0 mm 

Srednji 

7 .8 

7.3 

7 .5 

8.7 

).6 

9.7 

7 .2 

6.5 

6.0 

6.7 

8.1 

8.6 

93.9 

Na jveđi 

15 

17 

17 

18 

19 

17 

16 

17 

12 

21 

19 

20 

125 

Na jmanji 

1 

• 

1 

2 

2 

3 

1 

1 

1 

• 

1 

* 

70 

^2 . 5 mro 

Sređnji 

4.9 

4.6 

5.1 

6.2 

5.9 

7.2 

5.6 

4.9 

4.4 

5.1 

5.7 

5.7 

66.3 

Na jvedi 

12 

12 

15 

14 

15 

14 

12 

13 

11 

18 

16 

18 

94 

Na jmanji 

• 

• 

• 

1 

1 

1 


• 

• 

* 

* 

* 

47 

=?5 . 0 rom 

Sredn ji 

2.9 

2.6 

2.9 

3.8 

4.4 

4.9 

4.4 

3.9 

2.9 

3.6 

3.6 

3.6 

43.6 

Na jveđi 

10 

8 

10 

9 

12 

10 

11 

13 

9 

11 

9 

11 

63 

Na jmanji 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

* 

* 

* 

20 

^10 . 0 mro 

Sredn ji 

1.1 

1.0 

1.1 

1 .7 

2.1 

2.7 

2.1 

1.6 

1.4 

1 .7 

1.6 

1.3 

19.5 

Na jveđi 

5 

8 

5 

5 

7 

8 

7 

6 

7 

8 

5 

6 

35 


Na jroan ji 


20 . 0 mm 


Srednji 0.1 

0.1 

0.2 

0.4 

0.6 

1.0 

0.6 

0.7 

0.5 

0.4 0.3 

0.2 

5.3 

Najveći 2 

2 

4 

2 

3 

4 

3 

4 

3 

4 2 

2 

13 

Najmanji 

• 

• 


• 



* 

* 

* 



^50.0 mro 











* 

Srednji 

. 

. 

0.0 

0.0 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

• 

• 

0.3 

Najveći 

• 

• 

) 

1 

1 

1 

1 

1 


• 

2 

Najmanji 


• 


• 

• 


• 

• 

• 

• 

* 

Intenzitet padavina 











3.3 

3.4 

3.8 

4.6 

5.4 

6.4 

6.2 

6.0 

5.4 

5.3 4.4 

3.8 

4.8 
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Tahlica 39. Broj dana sa pojavami 

Peograd J888 - 1985. noć. 

Table 38 Number of đays with ovents 
Belgrade 1888 - 1985. 



Broj dana за padavinama (kiša i sneg zajedna) ^*0.1 mm 


Sredn ji 

13.0 

11.5 

11.6 

12.8 

13. :> 

13.2 

10.0 

9.1 

8.8 

10.0 

12.3 

13.5 

139.0 

Najveđi 

21 

20 

22 

23 

26 

20 

18 

19 

19 

24 

25 

25 

182 

Najmanji 

4 

1 

1 

6 

4 

6 

2 

3 

2 


3 

3 

105 

Broj dana 

за kišom^O.l mm 













Sredn ji 

7.3 

6.9 

9.5 

12.7 

13.1 

13.1 

9.9 

8.9 

8.6 

9.9 

11.3 


120.5 

Najveđi 

16 

15 

18 

23 

26 

21 

18 

20 

20 

25 

24 

18 

170 

Najmanji 

• 

• 

1 

5 

4 

6 

2 

3 

2 


1 


86 

Broj dana 

за snegom =>0.1 mm 













Sređn ji 

8.0 

6.4 

3.8 

0.7 

0.0 





0.2 

2.1 

6.0 

27.2 

Najveđi 

20 

17 

15 

6 

1 





4 

9 

16 

52 

Na jmanji 

. 

. 

. 

. 

, 


ш 








Broj dana за gradom i sugradicom 


Srednji 



0.2 

0.2 

0.3 

0.6 

0.8 

Na jvedi 



5 

3 

3 

3 

3 

Najmanji 



• 

• 

• 

* 

• 

Broj dana 

sa 

rosom 






Sredn ji 



1.4 

1.9 

5.8 

12.9 

17.3 

Na jvedi 



21 

14 

20 

24 

28 

Najmanji 



• 

• 

• 

• 

• 

Broj dana 

sa 

slanom 






Sređn ji 



9.1 

8.0 

6.5 

1.6 

0.1 

Na jvedi 



22 

22 

20 

7 

2 

Najmanji 



• 

• 

• 

• 

• 

Broj dana 

ва 

grml javinom 






Sređnji 



0.0 

0.0 

0.3 

1.9 

5.7 

Na jvedi 



1 

1 

3 

7 

12 

Na jmanji 



• 

• 

• 

• 


Broj dana 

ва 

maglom 






Sređn ji 



8.4 

5.5 

3.0 

1.0 

l.C 

Na jvedi 



23 

20 

22 

8 

7 


Na jman ji 


0.5 0.3 0.1 0.1 0.0 0.2 0.2 3.5 

3 2 1 2 1 3 3 13 


17.9 18.8 18.8 18.5 16.5 8.8 3.1 141.7 

27 29 29 30 30 20 17 218 

11... 31 


0.1 2.3 6.5 8.5 42.1 

2 12 17 21 74 

13 


6.6 5.9 4.4 1.8 0.6 0.1 0.0 27 5 

14 13 13 8 5 2 1 52 

11.... 9 


0.5 0.6 0.9 1.7 4.0 7.1 8.8 42.4 

4 6 6 15 18 26 19 127 

3 


Sređnji datum prvog snega 23. XI 

Majraniji datum prvog snega 7.Х 1697 
Najkasniji datum prvog snega 27. XII 1903, 197' 
Srednji datum posleđnjeg snega 21. III 
Najraniji datum poslednjeg snega l.II 1972 
Najka.sniji datum poslednjeg snega 11. V 1953 
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Tablica 39. Droj dana sa snežnim pokiiva<3em i visina sneSnog pokrivaSa 
Beograd 1808 - 1985. god. 

Table 39 Number of đays wlth snow cover and snow cover depth 
Belgrade 1888 - 1985. 



I 

II 

III 

IV V VI VII VIII 

IX X 

XI 

XII 

God. 

вгој dana 

sa snežnim pokrivačem 






Sređ. 

14.5 

11.0 

3.4 

0.1 ... 

. . 0.1 

1.8 

7.9 

39.1 

Najveđi 

31 

28/29 

24 

2 ... . 

4 

14 

31 

97 

№а jnian ji 

• 

• 

• 

. 

. 

. 

. 

1 

Najviži jdnevni mnksimilm visine snežnog pokrivača 





cm 

61 

80 

44 

5 

16 

37 

65 

80 

dan 

16 

3 

17 

20 ... 

28 

3 0 

2.5 

3.11 

God . , 

1935 

1962 

1962 

1938 .... 

. 1905 

1921 

1921 

1962 

Sređina dnevnog maksimuma vislna 

snežncg pokrivača 





cm 

17.6 

15.8 

6.5 

0.2 .... 

0.3 

2.8 

14.3 

27.0 

Broj dana 

sa visinom 

i snežnog pokrivača 10 cm. 





Sred . 

6.2 

5.4 

1.2 

. 

0.0 

0.3 

3.7 

16.3 

Najveđi 

31 

28 

12 



1 

8 

28 

55 

Najmanji 

• 

• 

• 

. 

. 

. 

. 


Broj dana 

sa visinom 

snežnog pokrivačaT^30 cm. 





Sred . 

1.1 

1.9 

0.1 

. 

. 

0.0 

0.8 

3.9 

Na jveđi 

17 

24 

2 

. 

. 

1 

14 

36 

Na jmanji 

• 

• 

• 

• 

. 

. 



Broj dana 

sa visinom 

snežnog pokrivača=>50 cm. 





Sred . 

0.1 

0.2 


• 

. . 


0.0 

0.3 

Na jveći 

8 

6 

. 

• • • • . 

. 


6 

14 


Na jmanji 


Srednji datum prvog snežnog pokrivača 1.Х11 

Najraniji datum prvog snežnog pokrivača 20. X. 1908. 
Najkasniji datum prvog snežnog pokrivača 19.1.1951. 
Sređnji datum poslednjeg snežnog pokrivnča 5. III. 
Najraniji datum poslednjeg snežnog pokr i.vača 12. XI. 1912. 
Najkasniji datum poslednjeg snežnog pokrivača 21. IV. 1938 . 
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Tahllca «. Srednje dnevne kollSine padavina fi, , dnevna padavinska verovatncda 

& 0.1 mm (2) i dnevni lntenzitet pađavina (3), Beograd 1888 - 1985 . 

Mean daily precipltatlon amounta (1), dail y preoipitation probab,lity 
-0.1 n (2) and dally preeipitatlon inteneity (3), Belgrade 1888 - 1985. 

Fetonar 

2 3 Dnn 1 2 3 


Table 40 

Јапгаг 
Dan 1 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


ЛргИ 

Dan 


2,1 

1.9 

1.1 

1.5 

1.6 
1.4 
1.6 
1.9 
1.0 

1.4 
1.2 
0.9 
1.7 

1.5 
1.4 
1.7 

1.4 
1.7 

1.6 
1.9 
1.3 
0.9 
0.5 
0.9 
1.3 
1.3 
0.9 
1.3 

1.5 
1.5 
1.5 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 


1.2 

1.6 

1.6 

1.6 

2.1 

1.9 

1.8 

2.0 

1.4 

2.2 

1.8 

2.2 

1.2 

1.8 

2.1 

2.3 
1.9 
2.2 
2.2 
2.1 

1.7 
1.9 
1.6 
2.2 
2.2 

1.4 

1.8 
2.6 
2.1 
2.2 


0.38 

0.47 

0.43 

0.51 

0.48 

0.42 

0.42 

0.45 

0.35 

0.39 

0.41 

0.38 

0.47 

0.40 

0.43 

0.51 

0.45 

0.44 

0.47 

0.40 

0.40 

0.36 

0.32 

0.36 

0.38 

0.42 

0.35 

0.39 

0.45 

0.47 

0.45 


0.31 

0.35 

0.38 

0.48 

0.43 

0.41 

0.40 

0.32 

0.36 

0.46 

0.48 

0.44 

0.44 

0.47 

0.42 

0.41 

0.41 

0.42 

0.40 

0.44 

0.36 

0.39 

0.41 

0.40 

0.49 

0.50 

0.50 

0.46 

0.42 

C.46 


5.5 
4.0 

2.6 

2.9 

3.3 

3.4 

3.8 

4.2 

2.7 

3.7 

2.9 

2.4 
3.7 
3.7 

3.3 

3.3 
3.0 

3.9 

3.4 

4.9 

3.4 

2.3 

1.5 

2.5 

3.5 

3.0 

2.5 

3.3 

3.3 

3.1 

3.4 


3.9 

4.4 
4.3 

3.3 

4.8 

4.5 
4.5 
6.2 

3.8 

4.8 

3.7 

4.5 

2.9 

3.8 

5.0 
5.7 

4.6 
5.3 

5.7 

4.6 

6.7 

4.9 

3.0 
4.6 

4.6 

2.7 

3.6 

5.8 

4.9 

4.7 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 


M a j 
Dan 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 
11 
12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


M a r t 
Dan 1 


1.6 

1.9 

1.6 

1.3 
1.2 
1.6 
2.2 

1.4 

1.5 
1.7 
1.2 
1.7 

1.6 
1.9 
1.6 
1.7 
1.0 
1.5 
1.3 
1.3 
1.1 
1.2 
0.9 
1.0 
0.8 
1.0 
1.1 
1.1 


1.6 

1.5 

2.2 

2.4 

2.2 

2.4 

1.5 
2.1 

1.6 
1.6 

2.7 

3.0 
2.2 
1.9 
1.3 

2.0 
1.6 

2.8 

2.5 

1.9 

2.6 

1.3 
3.0 
3.0 
3.0 

2.4 

2.9 

3.0 

4.0 
3.2 

2.5 


0.46 

0.46 

0.44 

0.45 

0.30 

0.4(1 

0.30 

0.41 

0.41 

0.4<1 

0.40 

0.39 

0.47 

0.42 

0.43 

0.43 

0.42 

0.51 

0.44 

0.39 

0.42 

0.42 

0.42 

0.34 

0.28 

0.32 

0.29 

0.38 


0.36 

0.44 

0.48 

0.44 

0.45 

0.46 

0.36 

0.41 

0.42 

0.36 

0.48 

0.48 

0.40 

0.39 

0.33 

0.39 

0.46 

0.35 

0.45 

3.40 

3.44 

3.40 

3.43 
3.53 

3.44 

3.41 
3.43 
3.41 
J.52 
0.46 
0.45 


3.4 

4.2 
3.6 

2.9 

3.2 

3.9 

5.8 

3.4 

3.8 

3.9 
3.2 

4.5 

3.5 

4.6 

3.7 

4.0 

2.4 

2.9 
2.9 

3.4 

2.7 

2.8 
2.2 

3.0 
2.8 
3.2 

3.8 

2.8 


4.2 

3.4 

4.5 

5.4 

4.9 

5.2 

4.2 
5.1 

3.9 

4.4 

5.6 

6.3 

5.5 
5.1 

3.7 

5.1 

3.4 

7.8 

5.5 

4.8 
6.0 
3.3 

7.1 

5.6 

6.8 

5.0 

7.1 

7.2 

7.5 
7.0 

5.5 


1 

.2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


J u n 
Dan 


1.0 

1.6 

1.6 

1.8 

1.6 

1.2 

1.5 

1.4 
1.2 
1.0 
1.1 

1.5 
1.8 
1.7 
1.7 

1.3 
0.9 

1.4 
1.3 
1.7 
1.3 
2.2 
1.2 

1.3 

1.5 

1.4 

0.8 

1.3 

1.4 

2.0 

1.6 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 


3.4 

2.3 

2.4 

2.4 
2.9 
3.3 

3.0 

3.5 

3.2 

2.3 

2.0 

3.5 

2.4 

3.0 

3.2 

2.8 

3.7 

2.2 

3.4 

2.5 

2.0 

3.3 

2.8 

2.3 
2.L 
2.2 
3.1 

3.5 

2.4 
3.0 


2 

3 

0.35 

2.8 

0.43 

3.9 

0.34 

4.6 

0.40 

4.6 

0.36 

4.2 

0.34 

3.3 

0.42 

3.5 

0.47 

3.0 

0.39 

3.0 

0.35 

3.0 

0.41 

2.7 

0.39 

3.9 

0.44 

4.2 

0.33 

4.9 

0.41 

4.2 

0.32 

4.9 

0.31 

2.8 

0.36 

3.7 

0.34 

4.8 

0.40 

4.3 

0.34 

3.7 

0.34 

6.2 

0.36 

3.3 

0.38 

3.4 

0,39 

3.9 

0.41 

3.5 

0.32 

2.6 

0.33 

3.8 

0.39 

3.6 

0.40 

5.1 

0.34 

4.7 

2 

3 

0.44 

7.8 

0.45 

5.1 

0.46 

5.3 

0.39 

6.1 

0.41 

7.1 

0.35 

9.2 

0.45 

6.6 

0.47 

7.3 

0.44 

7.3 

0.40 

5.7 

0.48 

4.5 

0.60 

5.8 

0.36 

6.6 

0.44 

6.9 

0.52 

6.1 

0.45 

6.4 

0.48 

7.6 

0.45 

5.0 

0.47 

7.2 

0.48 

5.1 

0.43 

4.7 

0.43 

7.8 

0.31 

8.7 

0.48 

5.8 

0.40 

5.4 

0.43 

5.2 

0.44 

7.1 

0.50 

7.0 

0.36 

6.5 

0.43 

5.6 
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Ј u 1 
Dan 

1 

2 

3 

Avgust 

Dan 

1 

2 

3 

S<;ptembar 
Dan 1 

2 

3 

1 

1.8 

0.36 

5.1 

1 

>.l 

0.28 

7.4 

1 

2.4 

0.34 

6.9 

2 

1.7 

0.29 

5.9 

2 

1.4 

0.21 

6.6 

2 

2.0 

0.25 

8.1 

3 

2.0 

0.34 

5.9 

3 

').7 

0.22 

3.2 

3 

1.1 

0.23 

4.8 

4 

1.9 

0.34 

5.6 

4 

L .3 

0.29 

4.5 

4 

1.7 

0.23 

7.5 

5 

1.8 

0.30 

6.0 

5 

2.2 

0.31 

7.4 

5 

1.4 

0.30 

4.5 

6 

3.8 

0.41 

9.2 

6 

1.4 

0.31 

4.5 

6 

1.6 

0.34 

4.6 

7 

1.8 

0.34 

5.2 

7 

0.9 

0.27 

3.2 

7 

2.4 

0.38 

6.3 

8 

1.8 

0.36 

4.8 

8 

2.0 

0.29 

6.7 

8 

1.8 

0.29 

6.2 

9 

1.5 

0.29 

5.1 

9 

3.1 

0.38 

5.6 

9 

0.5 

0.17 

2.8 

10 

2.5 

0.42 

5.9 

10 

2.7 

0,32 

8.5 

10 

0.9 

0.22 

4.3 

11 

2.6 

0.36 

7.2 

11 

2.4 

0.31 

7.8 

11 

1.4 

0.34 

4.1 

12 

2.5 

0.36 

6.8 

12 

3.2 

0.32 

6.8 

12 

2.6 

0.33 

7.8 

13 

2.3 

0.36 

6.3 

13 

1.8 

0.32 

5.6 

13 

1.9 

0.40 

4.8 

14 

2.0 

0.35 

5.7 

14 

2.2 

0.36 

6.1 

14 

1.9 

0.32 

5.8 

15 

3.1 

0.36 

8.5 

15 

3.5 

0.28 

8.7 

15 

1.6 

0.21 

7.8 

16 

1.9 

0.33 

5.8 

16 

1.6 

0.21 

7.4 

16 

1.9 

0.33 

5.6 

17 

2.8 

0.38 

7.4 

17 

2.1 

0.35 

6.0 

17 

2.2 

0.34 

6.4 

18 

1.7 

0.34 

5.0 

18 

1.9 

0.34 

5.7 

18 

1.6 

0.34 

4.6 

19 

2.2 

0.29 

7.3 

19 

1.1 

0.23 

4.8 

19 

1.6 

0.26 

5.9 

20 

0.9 

0.25 

3.6 

20 

1.1 

0.20 

5.4 

20 

0.9 

0.28 

3.2 

21 

2.3 

0.33 

7.1 

21 

1.1 

0.21 

5.1 

21 

1.1 

0.30 

3.5 

22 

2.6 

0.36 

7.2 

22 

1.0 

0.27 

3.5 

22 

1.9 

0.32 

5.8 

23 

2.2 

0.27 

7.9 

23 

2.3 

0.31 

7.6 

23 

1.6 

0.30 

5.3 

24 

2.0 

0.29 

6.8 

24 

2.6 

0.33 

7.5 

24 

0.7 

0.21 

3.3 

25 

1.5 

0.32 

4.7 

25 

1.4 

0.33 

4.1 

25 

1.1 

0.24 

4.4 

26 

1.9 

0.29 

6.2 

26 

1.5 

0.27 

5.5 

26 

2.1 

0.30 

7.0 

27 

1.8 

0.22 

8.1 

27 

1.4 

0.29 

4.6 

27 

1.6 

0.31 

5.0 

28 

1.3 

0.21 

6.3 

28 

3.1 

0.35 

8.8 

28 

1.4 

0.35 

3.9 

29 

1.6 

0.33 

5.0 

29 

3.4 

0.31 

8.0 

29 

1.6 

0.32 

4.9 

30 

1.4 

0.28 

4.7 

30 

2.0 

0.28 

7.0 

30 

2.2 

0.28 

7.6 

31 

2.6 

0.33 

7.3 

31 

1.0 

0.29 

3.2 






C&tobar 



NovaTbai : 



Dctoerfcar 



Dan 

1 

2 

3 

Dan 

1 

2 

3 

Dan 

1 

2 

3 

1 

1.5 

0.32 

4.7 

1 

;..4 

0.38 

3.7 

1 

2.1 

0.41 

5.2 

2 

1.9 

0.38 

4.9 

2 

‘..4 

0.40 

3.4 

2 

1.9 

0.46 

4.0 

3 

1.4 

0.34 

4.2 

3 

..9 

0.36 

5.4 

3 

2.0 

0.43 

4.6 

4 

1.0 

0.29 

3.5 

4 

Л.О 

0.37 

2.6 

4 

1.3 

0.48 

2.6 

5 

0.8 

0.22 

3.4 

5 

..8 

0.37 

5.0 

5 

2.1 

0.48 

4.4 

6 

1.5 

0.31 

4.9 

6 

..7 

0.39 

4.4 

6 

1.7 

0.44 

3.3 

7 

2.3 

0.38 

6.2 

7 

».5 

0.48 

5.2 

7 

1.5 

0.46 

3.2 

8 

3.4 

0.34 

10.0 

8 

!,3 

0.42 

5.4 

8 

2.9 

0.48 

6.0 

9 

2.0 

0.34 

6.0 

9 

2.3 

0.39 

5.9 

9 

2.2 

0.43 

5.0 

10 

2.5 

0.34 

7.5 

10 

::.o 

0.43 

4.6 

10 

2.2 

0.45 

4.8 

11 

1.9 

0.39 

4.8 

11 

: i.i 

0.42 

4.9 

11 

2.0 

0.44 

4.4 

12 

1.3 

0.29 

4.4 

12 

:..8 

0.38 

4.8 

12 

2.2 

0.48 

4.6 

13 

1.4 

0.27 

5.0 

13 

'..4 

0.40 

3.4 

13 

1.8 

0.44 

4.1 

14 

1.9 

0.33 

5.7 

14 

1.6 

0.38 

4.2 

14 

1.8 

0.35 

4.9 

15 

1.9 

0.31 

6.2 

15 

1.6 

0.40 

4.8 

15 

1.7 

0.40 

4.2 

16 

2.0 

0.31 

6.6 

16 

2.1 

0.45 

4.6 

16 

1.6 

0.43 

3.7 

17 

1.6 

0.29 

5.2 

17 

2.2 

0.48 

4.5 

17 

2.1 

0.54 

3.9 

18 

1.6 

0.24 

6.6 

18 

. 1.0 

0.46 

6.4 

18 

1.0 

0.41 

2.6 

19 

2.0 

0.33 

6.1 

19 

::.2 

0.47 

4.6 

19 

1.3 

0.35 

3.6 

20 

1.8 

0.34 

5.3 

20 

J ..7 

0.43 

3.8 

20 

1.5 

0.40 

3.9 

21 

1.2 

0.29 

4.0 

21 

::.4 

0.41 

5.9 

21 

1.4 

0.43 

3.3 

22 

2.4 

0.38 

6.1 

22 

1.5 

0.46 

3.3 

22 

1.5 

0.46 

3.3 

23 

1.3 

0.34 

3.8 

23 

1.2 

0.40 

3.1 

23 

1.0 

0.40 

2.6 

24 

2.3 

0.37 

6.1 

24 

1.9 

0.43 

4.3 

24 

1.4 

0.46 

2.9 

25 

1.6 

0.39 

4.0 

25 

::.2 

0.46 

4.7 

25 

1.7 

0.43 

3.9 

26 

1.4 

0.35 

4.1 

26 

1.3 

0.46 

2.9 

26 

1.6 

0.43 

3.7 

27 

2.2 

0.37 

5.8 

27 

1.2 

0.33 

3.8 

27 

1.3 

0.47 

2.7 

28 

1.5 

0.31 

4.8 

28 

1.5 

0.40 

3.7 

26 

1.2 

0.38 

3.0 

29 

1.7 

0.29 

5.7 

29 

1.8 

0.36 

4.9 

29 

1.2 

0.41 

2.9 

30 

1.9 

0.32 

6.0 

30 

f .9 

0.38 

2.3 

ЗС 

1.8 

0.45 

3.3 

31 

1.1 

0.38 

2.9 





31 

2.2 

0.53 

4.2 
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Tablioa 41. Makslmalne đnevne količine pađavj na (mm) 
Beograđ 1887 (IX) - 1986. god. 

Table 41 Maximun\ đaily precipi tat lon amourts (mm) 
Belgrađe 1887 (IX) - 1986. 


datun 


Mes. I 

godina 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VTI 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

Cod. 

đ 









17 

8 

16 

31 


1887 

■ - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

16.5 

27,6 

9.6 

22.5 


d 

10 

19 

13 

28 

23 

11 

11 

10 

27 

19 

8 

22 

23. V 

1888 

6.8 

7.7 

24.2 

12.1 

43.2 

18.1 

9.0 

16.4 

14.2 

23.1 

13.5 

0.3 

42.3 

d 

2 

14 

22 

4 

18 

16 

7 

29 

18 

15 

3 

1 

18. V 

1889 

8.5 

17.4 

15.6 

19.6 

66.7 

13.2 

25.9 

15.3 

17.0 

42.8 

16.5 

11.4 

66.7 

d 

25 

13 

2 

28 

25 

2 

15 

8 

3 

18 

7 

25 

15.VII 

1890 

15.9 

2.3 

16.1 

17.9 

14.6 

17.0 

92.4 

1.2 

12.9 

13.4 

15.1 

7.6 

92.4 

d 

7 

5 

25 

1 

18 

4 

6 

21 

1 

31 

29 

18 

6. VII 

1891 

9.5 

0.6 

16.7 

18.5 

17.7 

29.2 

35.7 

16.9 

13.5 

4.8 

26.0 

12.8 

35.7 

d 

17 

9 

1 

22 

8 

26 

23 

8 

6 

18 

5 

12 

22. IV 

1892 

4.6 

6.2 

13.8 

75.6 

22.5 

19.6 

27.6 

20.7 

14.9 

14.7 

14.2 

13.5 

75.6 

d 

1,18 

2,19 

4 

30 

21 

6 

18 

1 

27 

3 

12 

3 

30. IV 

1893 

5.4 

3.0 

21.7 

44.6 

8.4 

32.6 

20.6 

19.5 

30.4 

8.3 

19.8 

8.5 

44.6 

đ 

4 

28 

21 

27 

31 

9 

3 

5 

30 

20 

25 

8 

31.V 

1894 

9.2 

5.6 

10.9 

11.9 

27.8 

24.8 

11.0 

13.2 

9.0 

16.6 

4.2 

17.8 

27.8 

đ 

1 

27 

30 

9 

28 

9 

7 

6 

14 

22 

26 

8 

9. VI 

1895 

10.3 

14.7 

6.2 

12.0 

34.2 

64.2 

10.0 

12.9 

16.6 

44.6 

6.4 

15.6 

64.2 

d 

6 

28 

30 

16 

24 

8 

31 

24 

22 

6 

20 

9 

24. VIII 

1896 

2.1 

5.9 

16.2 

13.4 

10.5 

19.6 

17.1 

32.0 

26.9 

11.9 

26.4 

30.3 

32.0 

d 

25 

4 

30 

3 

28 

3 

17 

10 

22 

8 

30 

1 

17 .VII 

1897 

6.2 

10.4 

6.8 

26.3 

28.6 

22.8 

38.0 

29.5 

35.4 

26.4 

4.3 

9.0 

38.0 

d 

23 

9 

22 

5 

29 

13 

30 

14 

26 

8 

29 

16 

5. IV 

1898 

2.0 

14.2 

12.8 

27.8 

23.8 

11.6 

15.5 

20.9 

4.5 

13.4 

2.4 

5.4 

27.8 

d 

4 

2 

25 

10 

17 

18 

10 

19 

24 

8 

10 

8 

10. IV 

1899 

21.2 

4.0 

26.9 

39.2 

11.1 

16.1 

34.9 

17.8 

18.0 

10.2 

6.1 

15.3 

39.2 

d 

26 

13 

19 

27 

5 

9 

12 

15 

4 

20 

5 

8 

12, VII 

1900 

14.8 

11.5 

14.8 

14.6 

43.4 

27.0 

44.3 

41.1 

1.7 

13.5 

9.0 

16.1 

44.3 

d 

30 

9 

6 

19 

28 

5 

6 

3 

15 

12 

25 

11 

5. VI 

1901 

13.4 

11.0 

7.8 

20.4 

10.7 

72.8 

27.5 

12.2 

13.2 

27.5 

10.1 

15.9 

72.8 

d 

27 

18 

27 

28 

24 

13 

23 

12 

14 

1,16 

1 

12 

28. IV 

1902 

5.8 

19.7 

13.8 

22.7 

14.4 

16.0 

13.9 

13.1 

17.3 

15.4 

4.6 

16.8 

22.7 

đ 

16 

4 

11 

13 

29 

22 

11 

1 

19 

25 

23 

1 

29 .V 

1903 

6.2 

9.0 

9.0 

13.8 

27.8 

18.5 

10.3 

9.8 

25.3 

18.8 

5.7 

15.3 

27.8 

đ 

19 

16 

12 

3 

31 

14 

6 

13 

7 

9 

?6 

16 

6. VII 

1904 

9.3 

6.1 

7.8 

9.7 

8.2 

13.8 

34.0 

12.5 

12.6 

28.3 

6.0 

12.4 

34.0 

d 

7 

9 

25 

7 

11 

28 

20 

8 

26 

7 

22 

31 

7.Х 

1905 

9.7 

4.4 

8.8 

14.6 

17.8 

31.6 

16.3 

9.2 

11.2 

42.8 

10.0 

1.5 

42.8 

d 

10 

8 

11 

1 

26 

6 

30 

22 

13 

28 

21 

30 

21. XI 

1906 

10.8 

13.0 

8.2 

12.0 

18.4 

20.4 

8.3 

10.2 

19.1 

5.2 

28.1 

16.4 

28.1 
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gođina. 

Мев. I 

II 

m 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 


Ćođ. 

i 

đ 

5 

2 

10 

20 

29 

4 

19 

1 

2 

2 

14 

15 


20. IV 

1907 

9.0 

5.7 

7,0 

20.2 

4.2 

16.6 

12.6 

6.9 

3.0 

2.9 

15.6 

8.4 


20.2 

đ 

31 

17 

3 

3 

29 

26 

6 

11 

13 

20 

21 

30 


26. VI 

1908 

17.4 

17.0 

9.7 

20.2 

5.8 

26.4 

8.9 

24.9 

16.6 

5.0 

22.2 

5.4 


26.4 

d 

18 

5 

13 

4 

4 

20 

2 

б 

6 

9 

7 

11 


4.V 

1909 

16.8 

13.4 

13.2 

7.3 

38.4 

13.6 

13.1 

9.1 

16.3 

9,6 

35.5 

15.6 


38.4 

d 

20 

2 

26 

12 

29 

17 

15 

12 

3 

23 

8 

31 


8. XI 

1910 

25.8 

17.1 

1.4 

37.4 

8.4 

18.9 

35.7 

29.1 

19.2 

11.0 

37.6 

16.6 


37.6 

d 

2 

28 

1 

9 

12 

16 

10 

16 

19 

11 

20 

23 


16.VIII 

1911 

17.3 

7.2 

6.3 

27.7 

13.3 

6.1 

5.8 

29.7 

18.2 

21.9 

7.5 

9.7 


29.7 

d 

11 

13 

9 

3 

26 

12 

24 

12 

3 

6 

8 

4 


26. V 

1912 

12.2 

6.9 

14.5 

17.8 

23.0 

16.4 

18.0 

8.7 

21.1 

13.7 

19.2 

18.0 


23.0 

d 

19 

3 

28 

15 

8 

22 

28 

15 

11 

10,14 

16 

8 


15 .VIII 

1913 

16.1 

5.5 

3.6 

17,3 

45.1 

26.2 

11.6 

54.2 

27.4 

8.4 

12.8 

13.2 


54.2 

d 

18 

20 

28 

18 

20 

17 









1914 

i 

11.0 

2.3 

37.4 

28.7 

12.0 

27.5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 


- 

1915 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 


- 

d 

2 

12 

23 

29 

11 

27 

22 

5 

8 

28 

24 

20 


ll.V 

1916 

3.5 

6.0 

7.5 

9.1 

30.6 

22.0 

11.2 

13.5 

25.4 

13.8 

11.8 

12.3 


30.6 

d 

3 

8 

7 

25 

12 

24 

3 

8 

14 

25 

16 

3 


25. IV 

1917 | 

12,5 

6.5 

13.9 

23.8 

6.1 

3.9 

17.6 

3.9 

16.2 

13.3 

10.3 

14.6 


23.8 

d 

10 

24 

26 

21 

3 

13 

22 

11 

9 






1910 

15.8 

7.9 

10.1 

10.6 

16.0 

15.2 

13.2 

12.8 

2.5 

- 

- 

- 


- 

1919 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

11 

21.7 


_ 

d 

18 

28 

12 

28 

7 

19 

11 

12 

7 

22 

19 

11 

18 

.1,19. VI 

1920 

20.2 

16.5 

16.6 

15.7 

17.2 

20.2 

11.8 

9.0 

13.4 

7.2 

1.1 

4.3 


20,2 

d 

16 

5 

9 

25 

10 

16 

22 

29 

6 

31 

9 

1 9, 

.XI, 

,29. VIII 

1921 

4.7 

11.2 

6.5 

14.2 

6.9 

25.7 

10.7 

38.2 

27.4 

10.0 

38.2 

29.2 


38.2 

đ 

11 

7 

28 

10 

4 

13 

2 

25 

5 

15 

5 

10 


4.V 

1922 

17.7 

11.5 

5.8 

14.7 

36.6 

10.3 

18.1 

5.4 

8.0 

35.1 

11.1 

3.5 


36.6 

d 

19 

19 

2 

2 

27 

6 

9 

29 

6 

16 

21 

5 


16.Х 

1923 

6.8 

5.8 

8.5 

6.3 

4.7 

12.8 

6.7 

14.2 

3.8 

34.6 

15.9 

18.9 


34.6 

d 

5 

29 

19 

19 

12 

16 

19 

6 

2 

8 

18 

31 


16 .VI 

1924 

17.2 

19.7 

7.3 

30.6 

29.1 

52.6 

18.6 

20.4 

10.1 

47.2 

14.4 

6.2 


52.6 

d 

7 

21 

14 

24 

3 

28 

12 

27 

16 

20 

11 

15 


l] ,xi 

1925 

3.7 

12.5 

13.6 

14.6 

16.9 

20.6 

24.1 

12.3 

15.1 

12.2 

29.8 

21.3 


29.8 

d 

15 

27 

11 

10 

27 

23 

23 

10 

25 

11 

27 

30 


10 .VIII 

1926 

14,9 

12.4 

7.2 

9.8 

49.8 

L4.2 

23.8 

87.5 

3.3 

10.1 

2.3 

12.4 


87.5 

d 

6 

1,28 

30 

5 

21 

6 

14 

30 

10 

19 

13 

14 


21. V 

1927 

9.2 

5.2 

40.5 

3.3 

68.7 

21.8 

2.7 

33.7 

23.7 

12.4 

9.2 

28.6 


68.7 
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đatun 


Mea. 

godina 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

vi>: 

VIII 

IX 

X 

хз: 

XII 

Gođ. 

d 

6 

16 

8 

21 

25 

2 

.19 

18 

1 

14 

27 

5 

14.Х 

1928 

12.9 

7.8 

4.7 

16.7 

12.3 

2.5 

2..0 

9.4 

10.1 

28.8 

11.4 

6.3 

20.8 

d 

29 

28 

1 

7 

15 

27 

28 

22 

22 

27 

12 

1.9 

22. VIII 

1929 

37.1 

6.6 

9.1 

25.3 

15.1 

13.8 

12. .0 

27.2 

9.9 

17.2 

6.9 

7.3 

27.2 

d 

1930 

2 

6.8 

7 

26,8 

12 

4.4 

7 

15.6 

17 

11.7 

5 

11.3 

13 

13.4 

11 

28.2 

17 

8.4 

7 

14.4 

8 

9.4 

5 

14.2 

11. VIII 
20.2 

d 

18 

16 

12 

22 

9 

22 

6 

26 

15 

17 

19 

1 

15. IX 

1931 

7.8 

11.9 

17.4 

8.3 

9.4 

17.4 

24.7 

14.3 

53.9 

41.5 

8.6 

3.0 

53.9 

d 

5 

27 

22 

17 

3 

26 

22 

5 

14 

30 

25 

11 

30. X 

1932 

22.9 

5.1 

18.6 

20.8 

10.0 

20.4 

19 ..6 

8.6 

5.0 

48.3 

12.6 

9.8 

48.3 

đ 

21 

12 

22 

24 

20 

30 

31 

1 

15 

19 

25 

16 

22. III 

1933 

23,4 

18.1 

36.1 

24.2 

16.7 

20.8 

13.5 

9.5 

33.9 

12.8 

10.9 

12.6 

36.1 

d 

3 

19 

18 

4 

27 

22 

15 

15 

23 

8 

19 

6 

8.Х 

1934 

13.4 

3.2 

8.4 

11.8 

24.4 

24.3 

25.2 

34.0 

21.1 

42.1 

25.7 

7.9 

42.1 

d 

16 

7 

4 

16 

14 

1 

12 

1 

26 

29 

25 

22 

14. V 

1935 

19.8 

15.4 

16.1 

16,7 

26.3 

10.7 

5.4 

7.0 

6.1 

6.8 

8.6 

22.8 

26.3 

d 

6 

5 

7 

19 

26 

1 

22 

2 

30 

29 

17 

2 

l.VI 

1936 

11 .1 

18.1 

8.7 

9.5 

24.8 

32.2 

18.2 

29.0 

23.3 

13.0 

11.0 

4.2 

32.2 

d 

21 

9 

3 

23 

24 

26 

11 

28 

30 

25 

12 

30 

24 .V 

1937 

18.6 

14.5 

38.5 

31.0 

51.8 

32.2 

6.1 

44.4 

16.2 

10.1 

18.9 

14.6 

51.8 

d 

29 

14 

3 

20 

2 

16 

26 

23 

17 

8 

23 

5 

17. IX 

1938 

13.5 

11.7 

6.5 

18.5 

11.9 

14.2 

32.3 

22.8 

34.1 

9.6 

14.6 

28,9 

34.1 

d 

8 

14 

26 

30 

12 

28 

11 

16 

19 

29 

21 

21 

16. VIII 

1939 

16.4 

9.9 

10.8 

3.5 

21,6 

31.2 

31.6 

34.4 

4.5 

18.8 

19.4 

26.2 

34.4 

d 

19 

11 

24 

12 

6 

30 

9 

23 

12 

1 

20 

25 

30. IV 

1940 

13.9 

12.4 

15.7 

22.0 

22.0 

77.9 

27.7 

16.5 

16.6 

13.3 

24.5 

12.8 

77.9 

d 

21 

23 

10 

27 

14 

13 

11 

14 

2 

24 

6 

20 

2. IX 

1941 

9.3 

19.8 

7.0 

16.7 

10.3 

13.1 

13.2 

14.7 

62.8 

22.9 

14.3 

20.8 

62.8 

đ 

7 

9 

30 

24 

30 

14 

14 

18 

22 

19 

8 

7 

8. XI 

1942 

12.6 

17.6 

14.6 

25.1 

17.7 

24.3 

15.5 

26.8 

25.0 

6.1 

38.8 

11.4 

38.8 

d 

16 

4 

7 

2 

26 

5 

25 

13 

2 

11 

9 

1 

26. V 

1943 

17.0 

10.0 

5.3 

15.3 

34.3 

28.9 

14.7 

1.9 

6.0 

0.1 

34.2 

13.0 

34.3 

d 

25 

13 

7 

26 

]5 

19 

11 

1 

26 

3 

10 

10 

26. IX 

1944 

6.7 

25.5 

14.2 

11.3 

7.8 

12.5 

14.8 

3.4 

31.9 

20.0 

18.6 

37.1 

31.9 

d 

29 

6 

8 

29 

16 

11 

3 

24 

12 

7 

17 

8 

12, IX 

1945 

12.8 

2.7 

2.1 

13.8 

6.7 

20.4 

7.0 

43.3 

47.8 

4.5 

17.6 

32.1 

47.8 

d 

16 

1 

5 

21 

27 

5 

15 

28 

1 

25 

18 

7 

27. V 

1946 

9.6 

34.6 

26.1 

11.4 

35.5 

26.6 

4.4 

5.0 

2.4 

24.0 

30.8 

14.5 

35.5 

d 

27 

15 

16 

22 

18 

10 

3 

26 

5 

27 

25 

31 

1(1 v 

1947 

19.1 

13.8 

15.1 

12.8 

30.2 

10.3 

19.1 

24.4 

0.6 

8.1 

9.6 

15.2 

ХС) • V 

30.2 
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đatum 


Mns. 

I 

II 

III 

IV 

V 

Л 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

Cođ. 

скх11па 













đ 

1 

24 

18 

11 

31 

6 

2 

7 

7 

10 

5 

23 

7. IX 

1948 

8.1 

9.5 

14.8 

26.8 

13.3 

>0.3 

9.4 

14.9 

52.1 

16.2 

21.3 

5.5 

52.1 

d 

14 

11 

22 

28 

19 

13 

2 

15 

11 

3 

10 

23 

19. V 

1949 

23.9 

2.3 

28.7 

7.7 

63.7 

>6.9 

38.4 

32.4 

10.9 

4.7 

16.2 

17.3 

63.7 

d 

29 

27 

3 

4 

20 

19 

16 

21 

17 

28 

18 

6 

18. XI 

1950 

5.8 

8.0 

13.0 

6.9 

15.8 

Ll.9 

29.9 

16.1 

12.6 

19.3 

32.8 

9.9 

32.8 

d 

15 

27 

15 

r, 

12 

10 

19 

12 

4 

27 

24 

11 

4 .IX 

1951 

13.6 

12.6 

8.3 

16.0 

11.4 

13.4 

69.8 

9.5 

88.4 

7.8 

30.5 

10.4 

88.4 

d 

14 

3 

26 

18 

13 

17 

26 

26 

20 

15 

1 

3 

17. IV 

1952 

18.3 

12.5 

10.4 

7.2 

31.3 

13.4 

4.1 

6.8 

21.8 

21.4 

15.3 

23.7 

33.4 

d 

4 

16 

1 

12 

9 

1 

31 

23 

12 

10 

7 

30 

l.VI 

1953 

8.4 

29.6 

5.7 

8.6 

21.2 

48.3 

33.5 

24.2 

11.3 

15.0 

3.7 

19.7 

48.3 

d 

31 

18 

7 

18 

30 

17 

14 

18 

30 

27 

18 

6 

18. VIII 

1954 

20.1 

7.4 

16.8 

27.3 

32.8 

38.3 

14.6 

44.3 

35.4 

28.2 

22.3 

8.7 

44.3 

d 

18 

26 

29 

16 

23 

15 

16 

16 

29 

10 

1 

17 

29. IX 

1955 

9.0 

23.6 

10.0 

14.8 

18.8 

13.6 

21.2 

24.1 

39.7 

21.4 

13.6 

9.6 

39.7 

đ 

1 

13 

15 

24 

12 

23 

3 

4 

12 

10 

23 

2 

23. VI 

1956 

17.6 

15.9 

21.7 

11.3 

14.6 

!2.5 

19.9 

11.8 

4.7 

17.1 

9.2 

38.1 

52.5 

a 

15 

12 

31 

15 

29 

19 

13 

9 

15 

3 

13 

31 

13. VII 

1957 

9.1 

11.3 

5.6 

16.4 

21.5 

30.0 

34.0 

5.8 

19.6 

12.9 

7.1 

11.8 

34.0 

d 

8 

20 

2 

1 

5 

24 

5 

9 

11 

17 

3 

19 

З.Х1 

1958 

22.7 

13.6 

23.1 

19.6 

6.7 

26.2 

12.0 

11.2 

5.8 

20.4 

31.5 

20.5 

31.5 

d 

17 

2 

12 

20 

13 

23 

1 

13 

28 

23 

3 

29 

23. VI 

1959 

28.5 

8.0 

8.6 

15.6 

22.0 

61.6 

8.6 

18.4 

21.0 

3.8 

14.5 

8.5 

61.6 

đ 

18 

18 

29 

28 

30 

11 

26 

20 

23 

11 

7 

12 

12. XII 

1960 

19.9 

8.2 

4.8 

7.7 

22.1 

10.8 

25.3 

19.6 

11.5 

6.9 

17.1 

32.9 

32.9 

d 

13 

2 

20 

30 

21 

12 

17 

17 

10 

21 

5 

28 

30. IV 

1!)61 

6.9 

10.2 

4.4 

26.3 

19.4 

6.7 

17.6 

10.8 

6.3 

1.8 

13.0 

17.0 

26.3 

d 

31 

3 

16 

14 

11 

18 

19 

1 

21 

17 

21 

17 

3.II 

1962 

15.0 

34.8 

23.5 

19.1 

3.8 

12.6 

11.6 

5.2 

16.4 

2.6 

19.8 

19.9 

34.8 

d 

13 

18 

29 

28 

18 

11 

15 

19 

9 

6 

21 

22 

15. 'Л1 

1963 

15.7 

11.8 

11.6 

11.4 

8.2 

13.0 

19.8 

7.6 

17.0 

2.5 

14.7 

16.3 

19.8 

d 

31 

20 

17 

8 

6 

26 

2 

3 

8 

19 

13 

2 

8. IX 

1964 

1.4 

12.2 

23.0 

17.7 

16.5 

17.4 

15.0 

8.5 

37.9 

22.0 

23.4 

15.9 

37.9 

đ 

24 

2 

25 

20 

13 

6 

5 

25 

13 


14 

12 

6. VI 

1965 

17.6 

21.0 

13.4 

13.9 

15.9 

33. 6 

15.3 

18.0 

21.9 

• 

14.4 

18.9 

33.6 

d 

24 

10 

26 

12 

1 

25 

22 

27 

1 

30 

14 

14 

22. 'Л1 

1966 

18.4 

12.7 

10.9 

9.1 

21.9 

13.3 

28.0 

16.6 

12.8 

10.5 

12.0 

24.0 

28.0 

d 

4 

4 

14 

17 

23 

11 

10 

18 

12 

31 

29 

13 

12. IX 

1967 

13.2 

3.7 

17.3 

19.0 

32.7 

5 ) . 1 

43.8 

2.3 

84.8 

9.2 

15.8 

27.5 

84.8 


đatum 


rcđina 

Mes. I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

Ood. 

đ 

8 

17 

20 

9 

16 

1 

23 

28 

25 

1 

22 

20 

23. VII 

1968 

19.1 

9.0 

7.8 

7.0 

15.5 

31.0 

31.2 

21.1 

14.5 

8.5 

26.1 

29.0 

31.2 

d 

30 

6 

30 

24 

21 

8 

30 

26 

14 

31 

26 

6 

3.VI 

1969 

12.3 

19.8 

8.9 

11.4 

11.8 

68.5 

41.3 

9.7 

9.9 

2.5 

10.1 

35.0 

68.5 

d 

8 

12 

15 

15 

23 

19 

5 

26 

17 

23 

24 

26 

6.VII 

1970 

15.6 

19.9 

33.8 

20.1 

24.6 

19.5 

40.7 

14.9 

2.7 

20.3 

12.2 

8.2 

40.7 

d 

1 

18 

31 

6 

28 

1 

3L 

17 

2 

16 

1 

21 

31 .VII 

1971 

10.9 

13.0 

24.7 

24.6 

29.8 

21.9 

72. S 

18.6 

15.6 

9.3 

12.5 

3.9 

72.6 

d 

2 

15 

29 

19 

29 

19 

2.1 

21 

1 

22 

12 

20 

21. VIII 

1972 

3.6 

6.0 

1.6 

14.5 

18.1 

б.З 

29.7 

31.2 

9.7 

26.7 

20.8 

0.4 

31.2 

d 

17 

17 

9 

15 

11 

9 

23 

28 

23 

22 

15 

18 

9. VI 

1973 

4.8 

6.4 

8.7 

21.4 

25.9 

35.7 

14.2 

18.6 

25.8 

15.7 

17.6 

12.6 

35.7 

d 

20 

7 

6 

17 

16 

30 

24 

13 

27 

14 

29 

16 

30. VI 

1974 

10.0 

9.8 

10.2 

9.5 

12.4 

43.8 

19.2 

17.4 

39.4 

37.4 

16.0 

22.5 

43.8 

d 

9 

4 

18 

2 

27 

14 

6 

29 

6 

15 

21 

27 

6. VII 

1975 

11.5 

3.6 

11.2 

9.3 

45.2 

21.0 

47.3 

37.2 

6.9 

12.6 

11.1 

1.9 

47.3 

d 

29 

1 

12 

8 

Г8 

7 

23 

2 

2 

18 

20 

11 

2. IX 

1976 

22.0 

5.5 

11.2 

16.6 

22.8 

21.0 

8.6 

13.0 

23.4 

6.4 

20.4 

8.3 

23.4 

d 

16 

15 

4 

16 

30 

28 

23 

20 

21 

3 

17 

3 

16. IV 

1977 

10.6 

26.8 

16.7 

39.4 

6.4 

16.9 

21.8 

35.3 

19.8 

11.2 

24.7 

19.4 

39.4 

d 

26 

14 

18 

16 

21 

23 

0 

21 

1 

22 

30 

19 

28 .VI 

1978 

8.2 

27.5 

10.6 

6.1 

25.7 

64.6 

14.1 

2.6 

33.9 

7.6 

8.7 

7.9 

64.6 

d 

26 

11 

20 

8 

13 

23 

o 

5 

16 

7 

6 

17 

5. VIII 

1979 

14.6 

11.7 

9.5 

20.0 

21.2 

30.4 

16. i 

30.5 

6.1 

19.4 

8.3 

23.3 

30.5 

d 

1 

6 

23 

28 

24 

27 

12 

23 

11 

10 

11 

2 

23 .VIII 

1980 

22.8 

16.2 

16.7 

29.1 

30.0 

24,2 

25.9 

36.0 

17.8 

20.8 

17.5 

16.3 

36.0 

d 

5 

6 

20 

19 

13 

19 

2C 

11 

30 

13 

16 

25 

20. III 

1981 

33.2 

7.9 

36.8 

19.0 

12.0 

29.6 

6.9 

23.3 

25.6 

26.0 

33.6 

9.7 

36.8 

d 

31 

26 

31 

15 

21 

19 

13 

5 

3 

10 

15,17 

26 

13. VII 

1982 

21.2 

7.2 

28.9 

12.6 

3.6 

20.7 

51.3 

36.0 

13.6 

19.1 

7.3 

33.3 

51.3 

d 

17 

8 

27 

13 

25 

12 

25 

5 

18 

10 

28 

12 

18. IX 

1983 

8.3 

4.9 

5.6 

9.8 

16.1 

24.5 

14.6 

4.0 

25.2 

17.5 

14.1 

11.2 

25.2 

d 

10 

11 

3,24 

5 

10 

25 

27 

12 

25 

13 

18 

26 

27. VII 

1984 

12.7 

30.9 

5.0 

16.6 

15.2 

15.7 

57.8 

15.9 

34.3 

5.2 

16.6 

3.7 

57.8 

đ 

6 

12 

20 

17 

4 

18 

2 

28 

10 

16 

19 

27 

28. VIII 

1985 

14.7 

10.4 

21.0 

14.0 

16.4 

29.9 

4.7 

75.6 

5.3 

5.8 

18.0 

9.5 

75.6 

d 

5 

25 

27 

13 

25 

13 

22 

2 

27 

22 

28 

17 

25. V 

1986 

13.5 

19.8 

13.1 

18.4 

52.7 

29.4 

22.7 

6.0 

1.5 

20.2 

2.6 

12.1 

52.7 
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Tablica 43. 

Mesečne i gođiftnje ашпо osunčava n ja (h) 
Beograđ 1925 - 1986. god. 

Table 43 

Monthly and annual insolation duratlons (h) 
Belgrade 1925 - 1986. 


ftes. 

Gcd. 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

>3 

XII 

God. 

1925 

- 

120.5 

143.5 

237.0 

257.4 

237.1 

292.9 

307.6 

193.8 

170.5 

49.7 

75.5 


26 

73.2 

97.4 

114.7 

217.4 

251.0 

191.6 

268.9 

297.9 

260.4 

186.8 

128.0 

46.4 

2133.7 

27 

96.1 

101.0 

163.7 

198.4 

264 . 5 

329.3 

322.2 

304.5 

176.4 

138.3 

1C2.8 

43.8 

2246.0 

28 

117.5 

133.2 

168.1 

189.4 

229.3 

319.8 

395 .5 

329.9 

184.9 

178.3 

95.0 

52.0 

2392.9 

29 

67,8 

95.1 

186.4 

162.8 

254 . 1 

259.4 

318.1 

245.6 

211.1 

168.7 

78.7 

75.8 

2123.6 

1930 

100.9 

138.6 

142.9 

197.6 

2C0.5 

304.9 

341.5 

318.8 

227.0 

174.9 

147.8 

45.8 

2341.2 

31 

63.0 

64.9 

134.6 

204.6 

275.4 

302.8 

349.6 

304.2 

118.3 

158.8 

108.6 

88.2 

2173.0 

32 

51.1 

111.8 

118.7 

177.0 

282.2 

306.0 

324.0 

306.4 

261.0 

148.5 

123.0 

47.3 

2257.0 

33 

45.5 

98.8 

163.3 

158.0 

185.9 

238.6 

339.8 

268.0 

238.0 

142.9 

122.9 

32.7 

2034.4 

34 

59.1 

111.1 

162.1 

210.3 

293.1 

248.8 

285.9 

298.7 

213.6 

153.8 

83.8 

31.3 

2151.6 

1935 

37.7 

111.8 

168.7 

214.3 

256.6 

328.3 

321.4 

298,4 

266.1 

198.4 

155.8 

70.9 

2428.4 

36 

99.4 

82.2 

147.3 

195.7 

224.6 

299.6 

338.9 

313.2 

239.2 

110.9 

75.9 

96.8 

2223.7 

37 

61.2 

76-. 7 

136.3 

137.3 

270.1 

280.8 

286.5 

213.0 

246.8 

178.9 

70.5 

49.9 

2008.0 

38 

94.3 

120.0 

169.5 

168.4 

210.4 

339.8 

315.5 

255.5 

224.1 

174.9 

118.9 

51.3 

2242.7 

39 

109.9 

110.3 

100.2 

265.8 

221.4 

283.5 

354.7 

259.0 

230.6 

109.3 

74.1 

61 .4 

2180.2 

1940 

43.3 

111.4 

152.4 

229.0 

197.8 

185.0 

303.7 

253.3 

261.8 

164.9 

65.1 

36.6 

2004.3 

41 

43.9 

87.1 

163.2 

138.6 

195.2 

255.7 

246.0 

294.6 

181.1 

134.3 

40.4 

84.9 

1865.0 

42 

62.1 

67.3 

104.6 

149.5 

260.6 

264.9 

308.8 

291.3 

279.1 

220.6 

44.2 

101 .6 

2154.6 

43 

87.1 

157.2 

227.2 

216.8 

210.5 

239.2 

309.2 

317.3 

207.8 

202.3 

68.8 

39.2 

2282.6 

44 

65.3 

60.0 

95.1 

165.8 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

6C.5 


1945 

50.4 

98.5 

152.0 

190.0 

31:5.6 

319.6 

350.7 

298.8 

205.8 

176.9 

89.8 

85.5 

2333.6 

46 

75.9 

82.4 

174.1 

250.7 

267.9 

347.8 

371.1 

315.0 

264.7 

153.4 

57.5 

76.1 

24 36.6 

47 

52.9 

33.3 

141.0 

236.3 

219.4 

299.0 

318.6 

282.6 

279.7 

182.9 

, 89.9 

44.0 

2179.6 

48 

77.1 

81.8 

214.3 

169.0 

261.4 

223.2 

297.7 

298.3 

247.7 

167.3 

61.7 

82.2 

2181.7 

49 

94.9 

134.1 

156.3 

234.7 

233.0 

221.9 

294.3 

280.0 

242.8 

188.0 

83.2 

96.5 

2259.7 

1950 

80.2 

117.5 

189.6 

199.9 

254.2 

314.0 

347.5 

333.0 

218.8 

188.8 

112.9 

45.5 

2401.9 

51 

81.4 

100.7 

129.5 

192.4 

217.7 

260.0 

260.6 

299.3 

209.2 

163.6 

114.6 

78.0 

2107.0 

52 

65.9 

57.1 

136.3 

269.5 

229 . 1 

291.5 

360.2 

322.4 

198.7 

136.8 

82.9 

36.4 

2177.8 

53 

42.4 

101.3 

227.2 

2J4.7 

241.5 

236.8 

313.0 

267.2 

254.6 

169.9 

125.2 

129.3 

2331.1 

54 

31.3 

75.9 

108.0 

173.0 

233.3 

283.3 

313.4 

269.5 

236.0 

147.1 

49.7 

40.0 

1960.4 

1955 

63.6 

86.7 

96.8 

160.1 

27 3.8 

219.7 

244.9 

198.5 

212.8 

112.7 

96.5 

61.0 

1829.1 

56 

84.4 

89.8 

145.2 

149.4 

211.3 

210.1 

309.7 

324.7 

274.4 

213.8 

49.9 

62.3 

2128.0 

57 

70.9 

100.0 

187.4 

188.5 

11 i.4 

297.8 

294.2 

259.5 

196.3 

171.6 

9 L .6 

50.9 

2024.1 

58 

85.8 

109.4 

124.6 

151.6 

299.1 

251.7 

326.3 

286.2 

251.5 

157.1 

40.5 

112.6 

2187.4 

59 

81.5 

77.7 

158.4 

183.0 

202.1 

259.2 

240.4 

219.4 

234.7 

188.9 

92.9 

48.9 

1987.4 

1960 

78.3 

94.2 

120.6 

172.2 

18 1.6 

273.0 

239.5 

308.3 

214.6 

161.9 

69.2 

72.4 

1988.8 

61 

104.9 

88.5 

176.0 

186.8 

191.3 

284.2 

293.5 

317.3 

269.1 

204.6 

71.0 

53.1 

2242.3 

62 

63.2 

69.6 

80.5 

183.5 

276 . 5 

219.8 

272.1 

325.8 

208.7 

183.2 

76.3 

46.5 

2005.7 

63 

34.2 

66.5 

167.8 

192.7 

256 . 1 

278.7 

315.8 

270.5 

221 .8 

171.5 

136.9 

50.3 

2162.8 

64 

49.4 

105.4 

72.8 

184.9 

205.6 

283.5 

288.1 

265.9 

184.1 

124.1 

70.6 

56.1 

1890.5 

1965 

91.2 

73.7 

185.9 

148.9 

180.0 

222.9 

352.6 

264.4 

2 32 .'2 

237.4 

82.5 

50.2 

2121.9 

66 

50.2 

117.2 

134.3 

154.1 

264.7 

251 . 3 

271 .8 

269.7 

233.6 

188.6 

91.9 

37.1 

2064.5 

67 

111.8 

124.9 

128.5 

140.8 

24 1.5 

272.3 

331 :3 

303.9 

223.9 

208.2 

11 1.0 

43.0 

2243.1 

68 

57.4 

107.7 

189.0 

250.8 

206.6 

294.8 

300.1 

221.9 

159.7 

195.9 

57.7 

26.4 

2068.0 

69 

84.9 

55.4 

82.8 

189.9 

276.9 

177.7 

265.6 

231 .1 

202.9 

186.8 

122.1 

7.1 

1882.2 

1970 

42.4 

64.2 

113.9 

181.4 

168.1 

247.9 

254.2 

256.8 

186.2 

159.8 

110.1 

47.8 

1832.8 


101 


Mes , 
God. 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

Gcđ. 

1971 

55.7 

68.8 

103.2 

221.7 

262.1 

269.0 

272.2 

291.7 

141.7 

189.1 

83.3 

50.4 

2008.9 

72 

74.9 

103.0 

21112 

185.8 

222.2 

265.7 

211.9 

230.2 

129.2 

102.5 

123.6 

84.3 

1944.5 

73 

70.8 

53.2 

104.1 

147.8 

248.3 

261.4 

274.1 

256.1 

210.6 

189.6 

128.6 

95.9 

2040.5 

74 

83.4 

120.1 

179.8 

169.9 

202.5 

197.3 

289.1 

296.4 

206.7 

104.3 

95.9 

51.8 

1997.2 

75 

144.7 

141.8 

149.4 

160.0 

216.4 

200.5 

279.1 

201.7 

234.7 

115.0 

79.3 

96.0 

2018.6 

76 

72.9 

109.1 

167.1 

187.9 

243.3 

221.3 

280.6 

221.4 

171.5 

156.0 

96.0 

100.9 

2028.0 

77 

80.9 

85.6 

181.1 

167.6 

233.1 

>71.4 

273.6 

244.7 

189.3 

174.2 

87.8 

61.6 

2050.9 

78 

105.7 

67.8 

144.9 

133.9 

177.3 

>16.8 

323.7 

274.9 

173.7 

164.2 

20.9 

70.7 

1868.5 

79 

49.8 

100.5 

172.7 

191.9 

246.1 

257.0 

232.1 

222.8 

196.2 

181.8 

40.2 

101.5 

1992.6 

1980 

55.2 

82.8 

137.8 

131.4 

140.5 

240.5 

252.3 

243.4 

213.3 

147.6 

80.0 

63.0 

1787.8 

81 

72.0 

96.9 

158.7 

213.1 

234.0 

250.9 

247.3 

274.1 

162.7 

169.9 

98.4 

47.0 

2025.0 

82 

48.4 

102.6 

161.1 

157.0 

239.8 

279.2 

272.8 

252.3 

233.7 

141.0 

121.0 

52.9 

2061.8 

83 

63.8 

78.9 

150.4 

190.9 

263.9 

195.0 

(^208^ 

273.5 

197.9 

166.4 

81.2 

49.6 

1920.4 

84 

60.5 

50.4 

101.6 

146.3 

222.2 

257.6 

276.5 

243.8 

200.9 

147.0 

118.9 

76.0 

1901.7 

1985 

70.0 

71.3 

135.8 

182.0 

274.8 

217.0 

346.6 

277.5 

259.8 

136.8 

67.9 

110.3 

2149.8 

1986 

87.7 

40.5 

127.9 

209.6 

259.2 

236.3 

218.3 

306.8 

256.4 

187.4 

104.8 

57.9 

2092.8 
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Tablion 44. 


Table 44 


Mesečne i godiSnje sređnje sume osunčavanja u uzastopnim kvinkveni jama i 
deceni jama (h) i prosečne sredine, Heograd 1926 - 1985 . gođ. 

Monthly and annual mean insolatJon duratlon In consecutive quinqueniums 
and đecades (h) anđ average теамв, lielgrađe 1926 - 1985 . 


Mes. 

God. 


• I 


II 


III 


IV 


VI 


VII VIII 


IX 


XI 


XII 


God. 


1926-30 

91.1 

113.1 

155.2 

1931-35 

51.3 

99.7 

149.5 

1936-40 

81.6 

100.1 

141.1 

1946-50 

76.2 

89.8 

175.1 

1951-55 

56.9 

84.3 

139.6 

1956-60 

80.2 

94.2 

147.2 

1961-65 

68.6 

80.7 

136.6 

1966-70 

69.3 

93.9 

129.7 

1971-75 

85.9 

97.4 

149.5 

1976-80 

72.9 

88.0 

160.7 

1981-85 

62.9 

80.2 

141.5 


1931-40 

66.5 

99.9 

145.3 

1951-60 

68.6 

89.2 

143.4 

1961-70 

69.0 

87.3 

133.2 

1971-80 

79.4 

92.7 

155.1 

Prosečne 

sređine 



1926-85 

71.7 

93.5 

148.7 


193.1 

239.9 

281.0 

329.2 

299.3 

192.8 

258.6 

284 9 

324.1 

295.1 

199.2 

224.9 

277.7 

319.9 

258.8 

218.1 

247.2 

281 2 

325.8 

301.8 

201.9 

239.3 

258.2 

298.4 

271.4 

168.9 

201.3 

250.4 

282.1 

279.5 

179.4 

222.3 

257 8 

304.4 

288.3 

183.4 

231.8 

248.8 

284.6 

256.7 

177.0 

230.3 

230.8 

265.3 

255.2 

162.5 

208.1 

241.4 

272.5 

241.4 

177.9 

246.9 

239.9 

270.4 

264.2 

196.0 

241.8 

281.3 

322.0 

277.0 

185.4 

220.3 

258.3 

290.2 

275.5 

181.4 

227.0 

253,. 3 

294.5 

272.8 

169.8 

219.2 

240.1 

268.9 

248.3 

185.9 

232.8 

261.4 

298.3 

275.7 


212.0 

169.4 

110.5 

53.8 

2247.6 

219.6 

160.5 

118.8 

54.1 

2208.8 

240.5 

147.8 

80.9 

59.2 

2131.7 

250.7 

176.1 

81.0 

68,9 

2291.9 

222.3 

146.0 

93.8 

68.9 

2081.0 

234.3 

178.7 

68.8 

69,4 

2063.1 

223.2 

184.2 

ш 

1Л 

51.2 

2084.6 

201,3 

187.9 

98.6 

32.3 

2018.1 

184.6 

140.1 

102.1 

75.7 

2001.5 

188.8 

164.8 

65.0 

79.5 

1945.6 

211.0 

152.2 

97.5 

67.2 

2011.8 


230.0 

154.2 

99.8 

56., 6 

2170.4 

228.3 

162.4 

81.3 

69.2 

2072.1 

212.2 

186.0 

93.0 

41. .8 

2051.5 

186.7 

152.4 

83.6 

77.6 

1973.8 

217.2 

165.6 

89.2 

62.9 

2102.9 
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Table 45b Daily insolation variation (h) 
Belgrade 1951 - 1980. 
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Tablica 46b. Sređnje brzine vetra (m/s) 
Beograd 1388 - 1986. god. 
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IV GRAFIČKI PRIKAZI 
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Sl.l. Rasipan je vrednosti vazdusnog pntisKa u / o u 
gođine, Beograd 1888 - 1961 

Fig.l Dissipation (dispersion) of air pressure values 
0700 throughout a уеаг , Belgrađe 1888 - 1961 
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Sl.5. Rasipanje dnevnog maksimuma temperature 

vazđuha u toku gođine, Beograd 1888 - 1961 

Fig.5 Dissipation (đispersion) of daily maximum 
air temperatures throughout a уеаг 
Belgrade, 1888 - 1961 
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Sl.6. Rasipanje dnevnog minimuma temperature vazd 
u toku godine, Beograd, 1888 - 1961 

Fig.6 Disipation (dispersion) of daily minimun ai 
temperatures throughout a уеаг Belgrađe 1888-1 
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Sl.7. Godišnji hod srednjih mesečnih vrednosti tempe 
rature vazđuha u 7,14 i 21 б i dnevne sređine 
Beograd 1890 - 1962 

Fig.7 Annual course of monthly mean air temperatures 
at 0700, 1400 and 2100 and đaily mean values 
Belgrađe 1888 - 1961 



Sl.8. Godišnji hod dnevne sredine temperature vazduha (t ) , 
sredine dnevnog maksimuma (tx)_ i sredine dnevnog 
minimuma temperature vazduha (t n ) ; Beograd 1888-1961 

Fig . 8 Annual course od daily mean air temperatures (t ) , 
mean đaily maximum ( tx) and mean đaily minimum air 
temperatures (t' n ) Belgrađe 1888 - 1961 
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Sl.10. Gođišnji hod^srednjih mesečnih vrednosti oblačnosti 
u 7,14 i 21 č i dnevne vređnosti, Beograd 1890-1961 

Fig.10 Annual course of mean monthly clouđiness at 0700,1400 
and 2100 and đaily mean values Belgrade 1890 - 1961 
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Sl.12. Godišnjihod srednjih mesečnih vrednosti relativne 
vlažnosti u 7,14 i 21 б i dnevne sredine, 

Beograd , 1890 - 1961 

Fig.12 Annual course of mean monthly relative air humidity 
values at 0700, 1400 and 2100 and đaily mean values 
Belgrađe 1890 - 1961 
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Sl.13. Gođišnji hod srednjih mesečnih vrednosti napona 
vodene pare u 7,14 i 21 č i dnevne sređine, 

Beograd 1890 - 1961 

Fig . 1 3 Annual course of mean monthly reletive air humiđity 
values at 0700, 1400 and 2100 and đaily mean values 
Belgrade , 1890 - 1961 
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Sl.15. Trajanje snežnog pokrivača, Beograd 1890/91-1960/61 
Fig.15 Snow cover duration Beograd 1890/91 - 1960/61 









































brzma vetra,}ul i avgust, Beograd 1888 - 1962 

.20 Winđ roses at 0700, 1400 and 2100 and for all three term 
mean winđ speeđ for July and August Beigrade 1888 - 1962 




Sl.21. Ruže vetra u 7,14 i 21 č i za sva tri termina zajeđno i sređnja 
brzina vetra, septembar i oktobar Beograd 1888 - 1962 

Fig.2l Winđ roses at 0700, 1400 and 2100 and for all three terms and 
mean winđ speed for September and October Belgrađe 1888 - 1962 




* / 

(Л 


/ (0 


* / 



-- N 


\ «" 



N. ш 

w 

\ -• 

ЦЈ 


; (0 

43 

/ -- 



/ "* ^ 

ф 

/ 



/ '• -P 

ф 

1 — 1 — h— t- ? 



1 'i Ф 

a 

OD VD ^ fN 



1 1 1 1 > 

00 vo ^ см 

w 




(L) 

43 

150 e /o©-\ 


150 <Уо©'-. 

d 

CJ 


Belgrađe 1888 




